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Vorwort 


Einer guten Tradition folgend, erscheint hiermit der 5. Registerband 
innerhalb der electronica-Reihe.‘Dieses Register soll dem Leser die 
Arbeit mit der Amateurreihe erleichtern. In handlicher Form kann man 
sich mit dem Inhalt der letzten 50 electronica-Hefte vertraut machen. 
Bei der Erarbeitung wurde davon ausgegangen, daß das Register dem 
"Anfänger wie dem Fortgeschrittenen die Möglichkeit bieten soll, 
gewünschte Textstellen schnell zu finden. Es wurden nicht nur Fachbe- 
zeichnungen aufgenommen, sondern auch die in der Fachsprache 
. üblichen Redewendungen, wobei diese Begriffe nicht unbedingt im 
laufenden Text enthalten sein müssen. 

Im Anschluß an das Schlagwort findet der Leser zunächst die Angabe 
des jeweiligen Bandes und hinter dem Schrägstrich die entsprechende 
Seite (z.B. 212/35; Band 212, Seite 35). Schlagworte, die mit Zahlen 
beginnen, sind in einem gesonderten Register aufgeführt. 

Verlag und Autoren hoffen, daß dieses Register wieder dazu beiträgt, 
die Arbeit des Lesers zu unterstützen. 


Berlin, im November 1989 Wolfgang Stammler 
Steffen Würtenberger 
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Gerd Thiele, Digitale Halbleiterspeicher, Berlin 1986 
Frank Sichla, Meßgeräte mit Operationsverstärkern, 
Berlin 1986 

Michael Rentzsch, Kfz-Elektronik, 2. Auflage, Berlin 
1986 

Claus Kühnel, AD- und DA-Umsetzer für den 
Amateur, Berlin 1986 

Harro Kühne, Applikationsbeispiele mit NF- 
Leistungsverstärkern und Leistungsoperationsver- 
stärkern, Berlin 1986 

Steffen Kober, Einführung in BASIC, Berlin 1987 
Klaus Schlenzig, Einsatzbeispiele für den С 520 D, 2. 
Auflage, Berlin 1987 

Gerd Thiele, Digitale Halbleiterspeicher, 2. Auflage, 
Berlin 1987 

Harold Raduschewski, UKW-Tuner (Abstimmung 
und Anzeige der Empfangsfrequenz), Berlin 1987 
Siegfried Güldner, Ansteuer-IC für Kleinmotoren, 
Berlin 1987 

Klaus Schlenzig/Dieter Jung, Die integrierten 
Schaltkreise B 3x7x V, Berlin 1988 
Autorenkollektiv, Moderne integrierte Schaltkreise 
für Rundfunkempfänger, Berlin 1988 

Frank Sichla, Einsatzbeispiele für CMOS-Schalt- 
kreise, Berlin 1988 

Eberhard Kulla, Die Initiatorschaltkreise B 303 ..., _ 
Berlin 1988 


Band 243 


Band 244 
Band 245 


Band 246 


Band 247° 


Band 248 
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Autorenkollektiv, Moderne integrierte Schaltkreis: 
für Rundfunkempfänger, 2. Auflage, Berlin 1989 
Günter Kurz, Selektivverstärker, Berlin 1989 

Uwe Beier, Transistoren aus dem Kombinat Mikro- 
elektronik, Berlin 1989 
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В 42хх D, Berlin 1989 

Lars Grallert, Diodenvergleichsliste, Berlin 1990 
Frank Sichla, Digitale Grundschaltungen, Berlin ` 
1990 

Klaus Schlenzig/Dieter Jung, Neue Schaltkreise der 
Stromversorgungstechnik, Berlin 1990 


Schlagwortverzeichnis A bis 2 


Abfallverzögerung 248/14 

Abfallzeit 248/58 

Abgleich 244/13 

Abgleichnetzwerk 210/48 

Ablaufsteuerung 226/78 
237/69 

Ablenkgenerator, Oszillograf 
213-214/67 

Abrasivität 219-220/64 

Abrieb 219-220/64 

Abrißfunken 246/10 

Abschaltspitzen 248/10 

Abschaltstrom 249/38 

Abschalttemperatur 239/23 

Abschirmung 248/69 

Abschlußwiderstände 248/50 

Abschnürspannung 229/45 
236/45 

Abschwächer, ohmsche 
244/56 

Abstimmoberspannung 240/36 
243/36 

. Abstimmspannung 237/30 

Abstimmspannungsverstärker 
237/34 

Abstimmsystem, mikrocomputer- 
gesteuert 237/84 

Abstimmung 244/13 

-, spannungsgesteuert 
226/24 

Abstimmungspannungserzeugung 
226/32 

Abtast- und Halte-Schaltung 
232/11 

Abtastrate 232/13 

Abtastregelschaltung 238/85 

Abwärtsregelung 244/57 

Abwärtsregler 249/19 

Abwärtsschaltregler 249/31 


AC-Short Circuit Protection 
210/60 

Access time 229/112 

AD-Umsetzer 232/15. 

- mit VCO 232/28 

-nach dem Doppel-Flanken- 
Verfahren 232/25 

– пасћ dem Prinzip der 
Delta-Modulation 232/31 

- nach dem Prinzip der 
Ladungsmengenkompensation 
232/29 

-nach dem Sägezahnverfahren 
‚232/24 

- nach dem Verfahren der 
sukzessiven Approximation 
232/34 

– пасћ dem Zählverfahren 
232/36, 74 | 

AD-Umsetzerschaltkreis AD 571 
232/99 

AD-Umsetzerschaltkreis C 520 
232/77 

A/D-Wandler 221/11ff 
235/12ff. 

- C 520 D 221/14 
235/158. 

- mit С 520 227-228/94 

addierende Einschalt- 
verzögerung 205-206/53 


. Addierwerk 202/92 222-223/98 


Adreßbus 222-223/36 

AdreBoperation 222-223/32 

Adresse 229/112 

Adressenbereitstellung 
227-228/52 

Adressenschaltung 232/10 

Adressieren einer Zelle 
229/25 236/25 


adressierter Operand 203/37 
222-223/116 
Adressierung, indirekte 
202/25 203/10 222-223/32 
Adreßbildung, U 808 D 203/9 
-, U880 D 203/37 
222-223/116 
Adreßbus 202/29 203/5 
229/70, 112 236/70 
Adreßkapazität 229/112 
AdreBleitungen 229/6 
236/68 
AdreBmultiplexer 
227-228/40, 46 
AdreBoperation 202/25 
AdreBraum des U 880 
227-228/19 
AdreBrechnung 202/25 
222-223/32 
AdreBregister 202/32 
222-223/39 229/112. 
AdreBsignal 203/6 . 
AdreBteil 202/24 222-223/31 
AdreBzugriffszeit 
229/10, 112 236/10 
Adreßzähler 229/112 241/77 
AFC 237/9 
AFC-Abschaltautomatik 
240/27 243/27 
AFC-Abschaltung 226/34 
AFC-Ausgangsstrom 240/16 
243/16 М 
AFC-Austastimpuls 226/24 
AFC-Gegentaktstromausgang 
240/7 243/7 
AFC-Schaltung 240/12 243/12 
Aiken-Code 202/20 222-223/20 
AIM-Speicherzelle 229/112 
Akkumulationsregister 
222-223/32 
Akkumulator 229/112 
Akkumulatorregister 202/26 
aktiver Frequenzteiler, . 
В 555 D 213-214/145ff. 


- Gleichrichter 221/103 
235/103 


` – Klangsteller 240/67 


243/67 А 
- Überspannungsschutz, 
TTL-Schaltung 207/27 
akustische Signalisierung 
215/86 
- Warnschaltung 211/101ff. 
- Signalgeber 213-214/134 
Ay-Wert 249/20 
-, Ermitteln 215/83ff. 
Alarmgeber 205-206/69 
Alarmschaltung, licht- 
gesteuerte akustische 
217/218/54f. 
Alarmsignal, zeitbegrenztes 
213-214/174 
Alarmzeit 241/40 
Alarmzusatz 213-214/108 
"ALGOL 234/8 
Algorithmus 234/13 
Allpaßglieder 240/47 
243/47 
Alterable memory 229/112 
Alterung, Strahlungs- 
empfänger 217-218/36 
ALU 229/69 236/69 
Aluminiumglocke 238/40 
AM-Drehkondensator 240/88 
243/88 
AM-Empfänger 215/75 
‚AM-FM-Empfängerschaltkreis 
240/7 243/7 
AM-FM-ZF-Verstärker A 281 
244/63 
Amperemeter 242/51 
Amplitude 230/39 
Amplitudenfehler 232/19 . 
Amplitudengang 230/37 
Amplitudenmodulation 
227-228/95 
Amplitudenstabilisierung 
233/81 237/81 


Amplitudenverhalten im Durch- 
laßbereich, Selektiv- 
verstärker 244/17 

AM-Unterdriickung 240/24 
243/24 

Analog/Digital-Wandler 
227-228/91 

Analog/Digital-Wandlung 
221/11ff. 235/12ff. 

analoge Baugruppe, Testung . 
209/79 5 

Analogfrequenzmesser 241/41 

Analogmultimeter 230/84 

Analognetzteile 249/93 

Analogquarzuhr, 
industrielle, Erweiterung 
215/258. 

Analogschalter 232/12 
241/90 

-mit V 4007 Р 232/105 

Analogschnittstellen 
227-228/87 

Analogtechnik, 

U 114 D/U 124 D 215/69ff. 

Analoguhr mit Quarztakt 
215/15 

Analogumschalter 241/22 

Analogverstärker 230/8 

Analogwertspeicher 232/12 

AND-Verknüpfung 242/39 

Änderungsrate 232/12 

Andruckrolle 219-220/205 

Anfalltype 241/11 

Anfangspermeabilität 249/28 

Ankerstrom 233/100 


Ankerwicklungswiderstand 238/18 


Ankoppelkreis 219-220/159 

Anlauf, ruckfrei 246/77 

Anlauffrequenzbereich 
238/19 

Anlaufmoment 233/100 

Anlaufschaltung 239/15 

- für Projektionslampen 
246/83 


-, Schaltnetzteil 201/80 
Anlaufspannung 238/10 
Anlaufstrom 242/12 
Anlaufverhalten 246/29 
Anlaufvorgang 238/21 
Annährungssignal 215/87 
Anpassung 244/8 
Anpaßstufe mit Sperrfilter 
219-220/155 


‚ Anreicherungsbetrieb 229/47 


236/47 

Anreicherungstyp 226/6 

Anschlagsteuerschaltung 
226/84 

Anschluß, Negativregler 
239/47 

-, U 808 D 203/26 

-, U 880 D 203/79 
222-223/157 

– U 880 - CTC 204/19 
224-225/21 

-, U 880 - РМА 204/43 
224-225/45 

-, U 880 - PIO 204/9 
224-225/11 

-, U 880 - SIO 204/23 
224-225/25 

Arnischlußbelegung, 8251 
224-225/55 

Anschlußsignal, 8080 203/85 
222-223/163 

Ansprechverzögerung 246/23 

Ansteuerschaltkreis A 277 

. 237/59 

- B 260 249/31 

Ansteuertransistoren 248/7 

Ansteuerung mit Unterbrecher- 
kontakt 216/15 231/15 

-von TTL-IS 242/37 

-, LCD-Anzeige 208/77ff. 

-, Zündanlage 216/15 231/17 

Anstiegsverzerrungen 230/38 

Anstiegszeit 248/11, 58 

Antennensignal 237/13 


Antennenwirkung 249/51 
antivalente Ausgänge 242/17 
‘Antriebselement 219-220/205 
Antriebsmotor 219-220/205 
Antriebssystem 219-220/44ff. 
Antriebstechnik 238/6 
Anweisungen 234/15 
Anwenderprogramm 234/8 . 
Anzeige mit LED-Element, 
Mikrorechner 224-225/74ff. 
- mit gemeinsamer Anode 
232/79 
- mit gemeinsamer Katode 
232/83 
Anzeige-LED 208/9 
Anzeige-LED, Helligkeits- · 
einstellung 208/61 
Anzeigebereichserweiterung 
232/88 
Anzeigeelement 221/62f. 
235/66f. 
Anzeigeinstrumente 242/51 
Anzeigetreiberschaltung 
226/24 
Anzeigezeitbegrenzung 
221/69 235/74 
AOW-Filter 244/42 
aperiodische Parallel- 
resonanzschaltung 215/47 


Applikationshinweise ( В 303 ...) 


242/35ff. 
Aquarienbeleuchtung 242/54 
Arbeitsabstand 219-220/90 
Arbeitsbereich, zulässiger 
245/10 
Arbeitsgeschwindigkeit 
219-220/55, 139ff., 205 
'229/9, 113 236/9 
Arbeitspunkt 245/6 
- Festlegung 219-220/148 
Arbeitspunktbeeinflussung 
241/44 
Arbeitsspalt 219-220/210 
Arbeitsspeicher 229/19 236/19 
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Arbeitsweise, 8251 
224-225/58 

-, U 880 D- CTC 204/20 

-, U880 D- DMA 204/44 
224-225/46ff. 

-, U 880 D- РІО 204/11 

Arbeitswiderstand 242/40 


` arithmetischer Mittelwert 241/41 


Array 229/113 

ASC 234/35 

ASCII 229/86 236/86 

ASCII-Code 202/24 
222-223/24 

ASCII-Code/SIF-1000-Code 
202/114 224-225/143 

Assembler 224-225/67 

Assembleranweisung, Format 
224-225/60 

Assemblersprache MAPS K 1520 
224-225/60ff. 

Assoziativspeicher 229/55 
236/55 

astabile Funktion, В 555 D. 
213-214/48ff. 

- Kippschaltung, A 302 D 
207/47ff. 

- Impulsgenerator, A 302 D 
207/49 

- Monoflop 213-214/123 

- Multivibrator 205-206/59 
215/69 

--, A 302 D 207/47 

--, В 555 D 213-214/54, 
117ff. 

asymmetrische Signalver- 
arbeitung 233/10 

Asynchron-Stellmotoren 


. 238/40 


Asynchronmodus 224-225/29 

Asynchronzähler 248/41 

Audion mit 2 Invertern 
215/77 

– mit induktiver Rück- 
kopplung 215/77 


- mit Rückkopplung 215/76 
‚Aufbau, HF-gerecht 248/40 
Auffrischlogik 229/17, 25 
236/17, 25 
Auflösung 232/16 
Aufnahmekopf, Kenngröße 
219-220/105 
Aufnehmerspule 242/50 
Aufwärtsregelung 244/58 
Aufzeichnen 219-220/204 
Aufzeichnungs-/Wiedergabe 
verzerrung 219-220/130 


Aufzeichnungs-/Wiedergabekopf, 


Dämpfungsmaß 219-220/95 
Aufzeichnungsentzerrung 

219-220/166ff. 
Aufzeichnungsentzerrungs- 

netzwerk 219-220/163, 165 


Aufzeichnungsfaktor 219-220/95 


Aufzeichnungskanal, Eingangs- 
baugruppe 219-220/179 
Aufzeichnungsmagnetkopf, 
Anpassung 219-220/156ff. 
Aufzeichnungsparameter, Ein- 
stellung 219-220/40 
Aufzeichnungsstrom 219-220/95 
Aufzeichnungsverstärker 
219-220/184ff., 205 
Aufzeichnungsverzerrer 
219-220/192 
Aufzeichnungsverzerrer- 
verstärker 219-220/188f. 
Aufzeichnungsvorgang, 
Prinzip 219-220/22 
Ausblenden von Impulsen 
248/22 
Ausbreitungsgeschwindigkeit 
der elektrischen Welle 
244/31 
-, optische Strahlung 
217-218/9 
Ausdruck 234/36 
Ausgabe, autonome 202/31 
222-223/38 


-, formatiert 234/77 

-, programmierte 202/31 
222-223/38 

Ausgabebefehl 202/31 
222-223/38 

-, U 808 D 203/21 

Ausgabeoperation 202/27 
222-223/32 

Ausgabeschaltung 205-206/46 

Ausgabesteuerung 202/29ff. 
222-223/36ff. 

Ausgang, antivalent 242/17 

Ausgang mit offenem 
Kollektor 229/57 236/57 

-, Anschlußbelegung 
219-220/173ff. 

Ausgangskonstantstrom 242/67 

Ausgangsleistung 240/79 243/79 

-, A 210 210/50 

-, bestimmen 210/21f. 

Ausgangsleitwert bei kurz- 
geschlossenem Eingang 
245/17 

- bei offenem Eingang 
245/15 

Ausgangsmittenspannungs- 
abweichung 240/82 243/82 

Ausgangsoffsetspannung 
233/19 

Ausgangsrauschspannung 
239/25, 57 

Ausgangsreststrom 241/11 

Ausgangsspannung 201/4 
239/23, 26 


 Ausgangsspannungsantwort | | 


239/27 
Ausgangsspannungsfehler 
230/15 
-, additiv 230/19 
Ausgangsspannungsschwankung 
201/5 ` 
Ausgangsstrom 201/4 239/34 
- integrierter Schaltkreise 
248/6 
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-, erhöhter 210/67 

Ausgangsstufe 219-220/157 

- U 114 D, U 124 D 215/44 

Ausgangsverstärker 209/22 

-, Baugruppe 209/37f. 

Ausgangszähler mit Null 
schalter 213-214/99ff. 

Ausgangsübertrager 210/23. 

Auslösesignal 248/57 

Ausräumstrom 245/18 

Ausregelvorgang 239/26 

Ausrolleffekt 241/15 

Ausschaltverzögerung 
205-206/54, 242/59 

Ausschaltverzögerungszeit 
248/58 

Ausschaltzeit 248/11 

Aussteuerbarkeit, relative’ 
219-220/69 

Aussteuerungsmeßgerät 
208/56f. 

Austastsignal 227-228/52 

äußerer Fotoeffekt 
217-218/32 

Autoalarmanlage 241/35 

automatische Bereichswahl ` 
241/56 

automatischer Start 
205-206/50 

Autoradio 240/70 243/70 

A/W-Verstärker 219-220/33 

A/W-Verzerrung, Ermittlung 
219-220/130 

A 1524 D, Funktionsbeschrei- 
bung 240/60 .243/60 

-, Kennwert 240/64 243/64 

-, Schaltungsbeschreibung 
240/60 243/60 

А 2000 V/A 2005 V 240/70ff. 
243/708. 

А 202 219-220/184 

А 2030, Arbeitsweise 233/7 

-, Frequenzgangkorrektur 
233/44 
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-, Grenzwert 233/15 

-, Kennwert 233/17 

A210 210/45 ff. 

A 220, Begrenzerverstärker 
244/71 

A 225 D 240/24ff. 243/24ff. 

A 225 D, Grenzwert 240/28 
243/28 

-, Kennwert 240/29 243/29 

-, Übersichtsschaltplan 
244/71 


„А 244, Vorverstärker 244/69 


-, ZF-Teil 244/66 

-, Übersichtsschaltplan 
244/68 

A273 219-220/181 

-, Funktionsbeschreibung 
240/54ff. 243/54ff 

-, Schaltungsbeschreibung 
240/57 243/57 S 

-, Stereoverstärker 210/91 

A 274 219-220/185 

-, Funktionsbeschreibung 
240/54ff. 243/54ff. 

-, Schaltungsbeschreibung 
240/57 243/57 

-, Stereoverstärker 210/91 

A 281, Breitbandverstärker 
244/66 


. A 283, Übersichtsschaltplan 


244/70 1 
А 302 р 207/6: 


А 302 Dund CMOS-IS, Koppel- 


schaltung 207/22 

A 302 О, dynamischer 
Kennwert 207/19 

-, Eigenschaft und Kennwert 
207/11 

-, Grenzwert 207/14 

-, Innenschaltung 207/7 

-, monostabile Kippstufe 
207/32ff. 

-, statischer Kennwert 207/18 

-, TTL-Baustein 207/20 


А 4100 D 240/7. 243/78. 

–, dynamische Parameter 
240/14 243/14 

-, Eigenschaften 240/13ff. 
243/13. 

-, Einsatzschaltung 240/20 
243/20 

-, Kennwert 240/17 243/17 

-, Linearbetrieb 240/19 
243/19 

-, Nebenanwendungen 240/17 
243/17 | - 

-, Oszillatorfremdbetrieb 
240/19 243/19 

A4510 D 240/38 243/38 

-, Abhängigkeiten 240/44 
243/44 

-, Grenzwert 240/42. 243/42 

–, Kennwert. 240/43 243/43 


Bad, fotografisches, 
Temperaturregelung 
211/67ff. 

Bahnwiderstand 240/12 
243/12 

Balanceregler 210/100 

Balancesteuerung 240/55 
243/55 

Band-gap-Quelle 240/74 
243/74 

Band-gap-Schaltung 239/15 

Band-gap-Spannung 239/89 

Band-Kopf-Betrieb 
219-220/112ff. 

-, Einfluß 219-220/120 

Band-Kopf-System 
219-220/26, 29 

-, Dimensionierung 
219-220/145#. 

-, erweitertes .219-220/168ff. 

-, mechanisches 219-220/50ff. 

-, Meßtechnik 
219-220/125ff., 136ff. 


Bandandruck 219-220/53 
Bandantrieb, Arbeits- ~ 
geschwindigkeit 219-220/50 
Bandbegrenzung 232/14 . 
Bandbreite 230/7, 36 
244/9, 23 
Bandfilter 237/8 
-, abstimmbar 237/13 
Bandfilterphasenschieber 
240/12 243/12 
Bandfluß 219-220/112ff. 
Bandführung 219-220/43 
Bandführungselement 
219-220/51 
Bandumschaltung 226/24 
-, in TV-Empfängern 226/32 
Bandwickel 219-220/205 
Bandzug 219-220/57 
Bandzugdifferenz 219-220/137 
Bandzugkraft 219-220/206 
BAS-Signal 227-228/44 
BAS-Signalerzeugung 
'227-228/61 
BASIC, Einführung 234/7ff. 
Basisableitwiderstand 
248/57 


Basisanschluß, externer, 


Optokoppler 217-218/81 
Basisbreitensteuerung 
240/38 243/38 
Basiskonfiguration, Mikro- 
rechner 224-225/69ff. 
Basisruhestrom 230/7 
Basisschaltung 237/9 
245/13 
Basisspannungsteiler, End- 
stufentransistor 210/25ff. 
Batteriebetrieb, Langzeitgeber 
211/471. 
Baudrate 227-228/101 
Bauform, LED 208/10. 
Baugruppenentwicklung 248/67 
Bausteinabschaltung 229/63 
236/63 
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Bausteinaktivierung 229/70 
236/70 

BBD 229/113 

BCCD 229/113 

BCD-Code 202/20 
222-223/20 
(siehe auch BCD-Kode) 

BCD-codierte Scheibe 
217-218/123 

BCD-Kode 229/113 
(siehe auch BCD-Code) 

BCD-Zahl in Dualzahl, 
Umwandlung 204/83ff. 

BCD-zu-1-aus-8-Decoder 
schaltkreis 226/14 

BCD-zu-7-Segment-Decoder/ 
Treiber 232/83 

Bedienelement, Mikrorechner 
224-225/72£. 

bedingter Rückkehrbefehl 

203/21 

-, Sprung 203/19 

- ‚ Unterprogrammruf ` 
203/20 

Befehl 202/9 222-223/9 
229/113 

-, RAMTEST 227-228/41 

-, Aufbau 202/24 
222-223/31 

-, nichtspeicherbezogen 
202/25 222-223/32 

-, U 880 D 203/45 
222-223/124 

Befehlsabarbeitung 202/27 
222-223/32 

-, U808 D 203/13 

-, U880 D 203/44 
222-223/123. 

Befehlsaufbau, 8080 203/83 
222-223/160 

-, U808 D 203/9 

-, U880 D 203/36 
222-223/115 

Befehlscoder 203/7 
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Befehisholezyklus 
227-228/19 
Befehlsliste, U 808 D 
203/15 
-, U880 D 203/44 
222-223/124 
Befehlsregister 203/7 
Befehlsschlüssel 222-223/32 
-,8080 203/88 222-223/ 167 
-, Rechner 202/25 ` 
Befehlsstruktur, U 808 D 
203/9 
-, U 880 D 203/36 
` 222-223/115 
Befehlstabelle, Mikro- 
prozessor 203/91ff. 
222-223/ 168ff. 
Befehlszyklus, U 808 D 
203/12 
Befehlszähler 203/7 
229/112 229/70 236/70 
Begrenzereinsatz 244/63 
Begrenzerschwelle 240/17 
243/17 
Begrenzerverstärker 237/87 
240/24 243/24 244/69 
-, 6stufig 244/72 
Belastungsschwankungen 
238/18 
beleuchtungsabhängige 
Frequenzerzeugung 
217-218/164 
Beleuchtungsstärke 248/56 
Belichtungszeitgeber 211/7 
- mit Transistor 221/39ff. 
Bereichswahl, automatisch 
241/56 
Berührungsschalter 215/61 
241/20 
Beschleunigungsbereich 238/27 
Besselfilter 233/53 
Betriebsartenumschaltung 
226/47 
Betriebsartenwahl 226/42. 


Betriebsdrehmoment 238/29 
Betriebsdämpfung 244/8 
Betriebsfrequenz 238/28 
Betriebsgeräuschsspannungs- 
abstand 219-220/70 
Betriebsgüte 244/46 
Betriebsruhestromaufnahme 
241/11 
Betriebsspannung 203/6 
-, Fotowiderstand 
217-218/46 
-, maximale, bestimmen 
210/208. 
Betriebsspannungsüberwachung 
246/21 
Betriebssystem 227-228/8 
234/9 _ 
Betriebsverhalten 245/6 
Bewegungsablauf "Gruppen- 
schrittbetrieb” 238/33 
-, "Konstante Drehzahl” 
238/32 
-, "Reversierbetrieb” 
238/33 
-, "variable Drehzahi” 
238/33 
-, "Zeitoptimales 
Positionieren” 238/34 
Bezugs-Vormagnetisierungs- 
strom 219-220/96 
Bezugsband 219-220/125, 207 
Bezugsfluß 219-220/66 
Bezugspotential 239/11 
Bi-Phase-Kode 248/53 
Bibliothekar 224-225/67 
bidirektional 229/113 
BIFET-Operationsverstärker 
221/91 235/89 
BiFET-OPV 230/46 
Bifonie 219-220/8 
bilaterale Schalter 241/22 
Bild-ZF-Verstärker-IS A 240 
244/73 >- 
Bildpunktdauer 227-228/52 


Bildpunktinformation 
227-228/57 

Bildpunkttakt 227-228/53 

Bildschirmformat 227-228/43 

Bildschirminterface 227-228/65 

Bildsynchronsignale 227-228/46 

Bildwechselfrequenz 227-228/42 

Bildwiederholspeicher 
227-228/43 

Binary 229/113 

Binder 224-225/67 234/10 

Binär-1-aus-8-Dekoder 237/49 

Binär-Code 202/20 222-223/20 

Binärzerlegung 248/44 

bipolar 229/113 

bistabile Funktion, B 555 D 
213-214/38 

-, Schaltung, Lichtsteuerung 
213- 214/135 

Віѕупсһгопіѕайоп 224- 225/31 

bit 229/113 

Bit-Register, U 856 D 
224-225/37#. 
Bit-Stellenregister, U 880 D 
204/35ff. 

Blinkgeber 215/53. 

Blinklicht bei Dunkelheit 
217-218/158 

Blinkschaltung 208/35ff. 
248/63 

Blocklängenregister 202/32 
222-223/39 

Blockselektsignal 
227-228/28, 52 

Blocktransfer 202/26 
222-223/32 

Bohren der Leiterplatte 
233/103 

Bohrmaschine HBM 250 246/69 

Boltzmann-Konstante 244/15 

Booster 241/52 

Bootstrap-Schaltung 230/81 

Bootstrapbeschaltung 240/72 
243/72 
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Bordspannungsabweichung, 
Anzeige 216/108 231/103 

Bordspannungsüberwachung 
216/107, 108 ff. 231/103 

Boucherot-Glied 233/24, 35 
240/75 243/75 

bps 229/113 | 

Break point-Temperatur 245/11 

breitbandiger Störgenerator 
239/7 

Breitbandverstärker, mit 
A 281 244/66 

-, 3stufig. 244/72 

Breitentoleranz 219-220/62 

Bremsfunktion 219-220/53 

Bremsvorgang 238/21 

Bremszug 219-220/57 

Brückengleichrichter 201/12 

Brückenschaltung 210/68 
238/31 

Brückenverstärker 233/55 

Brückenverstimmung 233/82 

Brummodulation 244/16 

Brummspannung 241/57 
246/53 

Brummspannungsfrequenz 
239/29 


Brummspannungsunterdrückung. 


232/81 233/35 239/28 
-, A210 210/53 
BSY 34 245/22 
Bubble memory 229/113 
Buffer 229/113 
Bürstenübergangsspannung 
238/10 
Bus 229/113 
BUSEN 229/113 
Busleitungen 248/50 
Bustreiber 202/96 
222-223/100 
-, 8215 227-228/14 
Butterworth-Filter 2.Ordnung 
240/47 243/47 
Byte 229/113 
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Byte-wide-Prinzip 227-228/28 

B 080bis B 084 221/91 
235/89 

B 165, Arbeitsweise 233/7 

-, Frequenzgangkorrektur 
233/44 i 

-, Grenzwert 233/15 

-, Kennwert 233/17 

B 260 D 249/31 

B 2600 DG, Einsatzbeispiel 
249/88 

B 2960 VG 249/31 

-, Kennwert 249/43 

-, Kurzbeschreibung 249/32 

В 3170 У, Dimensionierungs- 
hilfe 239/42 BS 

-, Grenzwert und Kenndaten 
221/59 235/62 

B 3170 V, Gesamtbeschaltung 
239/26 

B 391 D 238/98 

-, Daten 238/104 

-, Schaltbeispiel 238/104 

В 3x70 V, 
Applikationshinweis 
239/56ff. 

-, Grenzwert 239/22 

-, Kenndaten 239/21ff. 

-, Kenngröße 239/23 

-, Prüfschaltung 239/88 

B 4204, B 4205, B 4206, 
B 4207, B 4211, 
gemeinsame 
Funktionseinheiten 
246/20. 

В 4204/В 4205 246/51 

В 4206, Übersichtsschaltbild 
246/46 

B 4211, Beschaltung 246/35 

B 42xx, Grenzwert 246/93 

-, Hinweis zur Fehlersuche 
246/58. 

В 511 N 221/518. 235/54ff. 

В 555 D als Komparator 


213-214/29ff. 

B 555 D, aktiver Frequenz 
teiler 213-214/145ff. 

-, astabiler Multivibrator 
213-214/117EE. 

-, Daten 213-214/9ff. 

-, Energiebedarf 213-214/81 

-, Flip-Flop-Teil 213-214/70ff. 

-, Generatorschaltung 
213- 214/128. 

-, Komparatorteil 213- 214/60. 

-, Modulator 213-214/145ff. 

-, Monoflopanwendung 
213-214/80ff. 

-, spezielle Anwendung 
213-214/151ff. 

-, spezielle Hinweise 
213-214/193 

B 556 D, Doppeltimer 
213-214/191 

В 589 N 239/898. 

-, Anschlußbelegung 239/92 

-, Anwendungsschaltungen 
239/94 

-, Daten 221/52 235/55 

-, Einsatzempfehlungen 239/93 

-, Kenndaten 239/91 

B 654 D 238/85 

-, Daten 238/91. 

-, Schaltbeispiele 238/93ff. 


Carıy-Flag 203/8, 35 
222-223/114 

CAS 229/114 

CAS-Signal 227-228/34 

CCD. 229/114 

CCIR-Norm 227-228/42 

C-Differenzmessung 
213-214/184 

C-Dioden 237/14 

C-Dioden-Tuner, Abstimm- 
verfahren 237/30 

C-diodenabgestimmter Tuner, 


Anschaltung der AFC 
240/36 243/36 
C-diodengekoppelier ZF- 
Verstärker 240/10 
243/10 
»C-Meßgerät mit Zeiger 
instrument 213-214/177£. 
Central Processor Unit 
202/32 222-223/39 
Centronics-Schnittstelle 248/74 
CHECKSUM 227-228/109 
Chip 229/114 
Chip enable 229/114 
Chip select 229/114 
Chip Select/Chip Enable 
229/10 236/10 
Chip-Grenztemperatur 239/18 
Chipselektsignal 227-228/26 
Chopperregelung 238/23 
Chopperung 238/55 
CHR 234/36 
Clock 229/114 ` 
CMOS, héchste Lastkapazitat 
248/25 
-, Schaltkreisliste 212/27ff. 
CMOS-Amateurschaltkreis 
241/11 
CMOS-Analogschalter 232/40 


. CMOS-Analoguhr 215/15 


CMOS-Codeschloß 241/90 

CMOS-Digitalschaltkreis, DDR 
215/13 

CMOS-Gaitter, Schutzbeschaltung 
215/12 

CMOS-Grundschaltung 241/13 

CMOS-Inverter 212/8 215/10 

CMOS-IS und A 302 D, Koppel- 
schaltung 207/22 

CMOS-IS, Daten 212/18ff. 

-, Eingangsschutzschaltung 
212/17 

CMOS-Logikprüfstift 241/25 

CMOS-NAND-Schaltung 212/10 

CMOS-RAM 241/73 
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CMOS-Schaltkreise, prak- 
tischer Einsatz 241/9 


CMOS-Taktgenerator 205-206/17 


CMOS-Technik, Einführung 
212/9ff., 215/78. 

CMOS-Transmissionsgatter 
212/9 241/56 

CMOS-Uhrenschaltkreis 
215/141. 

-, spezielle Anwendung 215/40 

CMOS-Zeitschaltkreis 241/5 

COBOL 234/8 

Codes für die AD-Umsetzung 
232/108 

Codeschloß 241/90 

Codierschaltung 202/76ff. 
222-223/82ff. 

Codiertabelle, Mikroprozessor 
203/102ff. 222-223/178ff. 

Collpits-Oszillator 237/70 

Coloranalyser 211/58ff. 

COLORNEG III 211/58 

Colorprocessor CPP 2 211/90 

Compiler 234/8 

Complementary MOS 212/8 

CONTINUE 234/86 

Control bus 229/114 
203/6 

conversion time 232/19 

Convert-Pulse-Mode 232/101 

CPU 202/32 222-223/39 
229/114 

CPU-Baugruppe 227- 22877 

CQ-Rufautomatik 241/73 

CRC-Bildung 224-225/32 

Crowbar-Schaltung 249/32 

CS 229/114 

CTC-Baustein U 857 D 
224-225/19ff. 

CTC-Baustein, Бшш mit 
204/708. 

CTD 229/114 

CTRL-Taste 227-228/69 

CTSB 227-228/75 
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Cursor 234/9 

Cycle 229/114 

С 520 D 221/5ff. 232/77 
235/58. 

-, Anzeigeseite 221/27. 

-, Batteriebetrieb 221/61ff. 

-, Betriebsart 221/20 

-, Betriebsbedingung 221/17 

-, Digital-Minimeter 
221/718. 

-, digitales Ohmmeterr 
221/94ff. 

-, Digitalthermometer 
221/94ff. 

~, Eingangsseite 221/39ff. 

-, Einsatz 221/238. 

-, elektrischer Kennwert 
221/18 к 

-, Endwertdrift 221/19 

-, Gesamtschaltung 221/27ff. 

-, Grenzwert 221/17 

-, hochohmiger Eingang 
232/92 ` 

-, Meßgerät mit 221/88ff. 

-, Meßverstärker 212/89ff. 

-, Meßwandler 221/45ff. 

-, Multiplexbetrieb 221/20 

-, Multiplexdiagramm 221/26 

-, Netzbetrieb 221/55ff. 

-, Nulldrift 221/19 

-, Sonderzeichen 221/21 

-, Stromversorgung 221/55. 

-, Stromverstärkungsmesser 
221/105 

-, TTL-gerechte Ansteuerung 
221/21 ; 

-, Wechselspannungsmessung 
221/102. 

С 565X D 232/66 


Dämmerautomatik 246/80 
D&mmerungsblinker 215/57 
Dämmerungsschalter 


217-218/157ff. 233/68 

-, externe Rückführung 
215/59 

Dämpfung 238/24 240/30 
243/30 244/8 4 

Dämpfungskonstante 238/9 

Dämpfungspol 244/37 

D-Flip-Flop 229/23, 115 
236/23 241/19 

DA-Umsetzer 232/20 

-, mit dem Schaltkreis 
С 565X D 232/66 

-, mit gestuften Spannungen 
232/47 

-, mit gewichteten Spannungen 
232/62 

-, mit gewichteten Strömen 
232/46 

-, mit gewichteten Widerständen 
232/39 

-, mit identischen 4fach- 
Widerstandsnetzwerken 
232/42 

-, mit Pulslangenmodulator 
232/48, 64 

-, mit А-2 R-Widerstands- 
netzwerk 232/43, 60 

Darlington-Schaltstufen 
248/6 

Darlington-Vollkomplementär- 
Endstufe 210/33 

DATA 234/46 

Data-Bus 229/114 

DATA-Zeiger 234/48 

Daten, Speicherbauelement 
229/96 236/96 

-, Darstellung 202/14ff. 
222-223/14ff. 

Datenbus 202/29 203/6 
222-223/36 229/70 236/70 

-, bidirektional 229/61 
236/61 

Datenerhalt bei Netzausfall 
229/13 236/13 


Datenpuffer 202/32 
222-223/39 

Datenregister 202/32 
222-223/39 229/115 

-, adressierbar 229/69 
236/69 

Datenrettung 249/40 

Datenrichtungslogik 
227-228/11 

Datensignal 203/6 

Datenstation bereit 
227-228/75 

Datenübertragung 248/48 

Dauerdrehmoment 238/47 

Dauerlicht 241/64 

DC-DC-Wandler 249/6 

DC-Short Circuit Protection 
210/60 

DCDB 227-228/75 

Decode 229/115 

Decoder 221/66 235/70 
(siehe auch Dekoder) 

Decoderschaltkreis B 347 
232/80 

Decodierschaltung 202/76ff. 
222-223/82ff. 

Deemphasis 240/33 243/33 

DEF FN 234/76 

Dehnung, elastische 
219-220/64 

-, plastische 219-220/64 

Dehnungsantrieb 238/44 

Dekoder (siehe auch 
Decoder) 

- für Festzeit 215/31 

Dekodierschaltkreis U 121 D 
226/31 

Dekrementierschaltung 
202/94 222-223/100 

Delon-Schaltung 201/17 


 Delta-Modulation 232/31 


Demodulator 240/27 243/27 
Demultiplexer 232/12 
Deskriptor 229/55 236/55 
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Determinante 245/15 

dezentrale Stabilisierung. 
239/9 

Dezibel 244/8 

Dezimal/Dual, Umwandlung 

‚ 222-223/15 202/15 

Dichtemeßgerät 211/61. 

Dickenschwinger 244/36 

Dickschichttechnik 232/41 

dielektrische Resonatoren 
244/34 

Dienstprogramm 224-225/68 

Differentialtransformator, 
trägerfrequenzgespeist 
238/52 

Differenzeingangsspannung 
230/24 

Differenzfrequenz 237/8, 12 

Differenzierglied 226/35 

Differenzsignal 237/10 
240/39 243/39 

Differenzverstärker 238/78 

-, modifizierter, 
Sinusgenerator mit 
209/13 

-, Störung 230/32 

-, Temperaturregelschaltung 
211/74ff. 

Differenzzähler 213-214/105 

Digit 229/115 

Digital-Analog-Frequenz- 
messer 215/82 

Digital-Minimeter, C 520 D 
221/71ff. 235/75ff. 

Digital/Analog-Wandler 
227-228/87 

Digitalausgabe an Analoguhr 
215/34 

digitale Frequenzanzeige 
237/7 

-, Positionsanzeige, 
Gabelkoppler 217-218/128 

-, Signalverarbeitung 
248/35 
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digitales Monoflop 215/97 

-, Ohmmeter, C 520 D 
221/94ff. 235/94ff. 

Digitalthermometer, C 520 D 
221/98 . 235/97ff. 

Digitaluhr 204/63 ff. . 

- mit CTC-Baustein 
204/70. 

- mit Prozessor 204/63. 

Digitronanzeigeröhre 226/31 

DIM 234/42 | 

Dimensionierung von 
Variablen 234/42 


 Diodenfunktionsgenerator, 


Sinusgenerator mit 209/13 
Diodenmatrix 226/28 
direct access 229/115 
Direct Memory Access 202/31 
222-223/38 
direkte Strahlschranke 
217-218/94 
direkter Speicherkanal 
202/31 222-223/38 
Direktoperand 203/9, 37 
222-223/116 
Diskettenlaufwerk 234/7 
Diskothekenlauflicht 226/87 
Diskriminator 237/41 
Displayvariante 227-228/42 
Division, Programm zur 
204/89ff. 
DL 014 Р 248/30 
DL 8127 D 248/39 
DMA 202/31 222-223/38 
DMA-Steuerung 202/32 
222-223/39 
DMA-Vorgang 227-228/63 
DMA-Zyklus 203/43 
222-223/122 
Dolby-B-System 219-220/35 
Domänentransportspeicher 
229/115 
Doppel-Flanken-AD-Umsetzer 
232/25 


Doppel-Flanken-Verfahren 
232/78 
Doppel-NF-Leistungsverstärker 
240/70ff. 243/70ff 
Doppelgate-FET 244/58 
Doppelgate-Sperrschicht- 
Feldeffekttransistor 
SM 200 244/50 
Doppeltimer B 556 D 
213-214/191 
Dosierungsschaltung, 
periodische 205-206/116 
drahtlose Fernbedienung 237/7 
Drain 229/115 
Drehbewegung 238/24 
-, kontinuierliche 238/8 
Drehkondensator 244/75: 
Drehkondensatortuner, 
AFC-Beschaltung 240/37 
243/37 
Drehmoment 238/9 
Drehmoment-Prüf-Kassette 
219-220/138 
Drehmomentenbegrenzung 
246/46 
Drehmomentenkonstante 238/10 
Drehmomentenregelung 246/42 
Drehmomentmessung 
219-220/136 
Drehrichtung 238/19 
- umkehren 233/66 
Drehrichtungssignal 238/24 
Drehrichtungssteuerung, 
TTL-IS 211/92 
Drehrichtungsvorwahl 238/103 
Drehrichtungswechsel, 
Steuerung 211/91ff. 
Drehrichtungsänderung 
217-218/152 
Drehspulenmeßinstrument 230/45 
Drehspulinstrument 241/41 
Drehwinkelregelung 238/86 
Drehzahl-Drehmomenten- 
Kennlinie 238/13 


Drehzahlabfall 246/15 
drehzahlabhängige Verstel- 
lung 216/58, 65ff. 
231/65, 73ff. 
Drehzahlgeber, opto- 
elektronisch 233/105 
Drehzahlmesser, elektro- 
nischer 216/100ff. 231/97 
Drehzahlmessung 238/51 
Drehzahlregelung in Handbohr- 
maschinen 246/69 
Drehzahlschalter 246/71 
Drehzahlschwankungsauswertung 
238/103 


- Drehzahlstabilisierung einer 


Bohrmaschine 233/103 
Drehzahlsteller 246/18 — 
Drehzahlsteuerung, propor- 

tional 238/96 
Drehzahlwandler 238/52 
Dreieck/Rechteckgenerator 

209/7ff. 232/28 
-, Baugruppe 209/24ff. 
Dreiecksignal, Oszillogramm 

209/59 
Dreieckspannungsgenerator, 

NF-Bereich, A 302 D 207/56 
Drift 219-220/18 
-, thermische 232/53 
Driftkompensation 230/18 
Dropout 219-220/121 
Drosselgeräusche 249/39 
Drosselgleichstrom 249/24 
DrosselklappenschlieB- 

einrichtung 216/91 
DSK 202/31 222-223/38 
DTRB 227-228/75 
Dual-Gate-FET 237/12 


` Dual-slope-Verfahren 221/12 


235/13 
Dual/Dezimal, Umwandlung 
202/16 222-223/16 
Dualverstärker, TDA 2005 М 
210/79 
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Dualzahl in BCD-Zahl, 
Umwandlung 204/80f. 
-, Rechnen 202/106ff. 
Dunkelkammer-Timer 
205-206/30 
Dunkelstrom 217-218/35 - 
Dunkeltastimpuls 237/71 
Dunkelwiderstand, Fotowider- 
stand 217-218/42. 
Dunkelzeitzähler 215/60 
Dünnschichttechnik 232/41 
Durchflutungsgesetz 249/23 
DurchfluBwandler 201/55 
Durchflußwandler-Schalt- 
netzteil 201/68 
Durchgangsprüfer, Widerstand 
208/53ff. 
Durchgriff der Welligkeit 
239/28 
Durchlaßcharakteristik 
244/11 
- eines Bandfilters 244/28 
Durchlaßkennlinie, LED 
208/18 
Durchlaßkurve 244/9 
Durchlaßspannung 208/17 
Durchlaßstrom 208/17 
Durchlaßzustand 245/18 
Durchlichtverfahren 216/16 
231/18 
EE 229/9 
236/9 
Durchschnittsdauerverlust- 
leistung 238/60, 78 
Durchstimmen 244/13 
Dynamik 219-220/9f., 118f. 


Dynamikbereich 232/8 244/17 


dynamische Festigkeit 
219-220/64 

-, Innenwiderstand 201/5 

-, RAM-Speicher 227-228/32 

-, Schreib-Lese-Speicher 
202/61f. 222-223/68f. 

-, Speicher 229/115 
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dynamisches Register 203/7 

D 394 D 238/57 

-, Daten und Grenzwert 
238/61ff. 

-, Schaltbeispiel 
238/64ff. | 

D 395 D 238/75 

-, Daten und Grenzwert 
238/798. 3 

-, Schaltbeispiel 
238/81. 

D 412 Р 248/25 


E/A-Steuerbefehl 202/31 
222-223/38 

E/A-Steuerung 202/29ff. 
222-223/36ff. 

E/A-Testbefehl 202/31 
222-223/38 

Early-Write-Betriebsart 
227-228/34 

EAROM 229/115 

ECL 229/115 

ECL-Vorteiler 237/66 

EDIT 234/84 

Editor 224-225/67 

effektive Spaltweite 
219-220/94 

Effektivwert 230/39 

Effekttongenerator 
7213-214/122 


Eichen des Timers 205-206/95f. 


Eigenkapazität, ermitteln 
215/838. 
Eigenspannungsbedarf 239/6 
Ein- und Ausgabe-Zyklus 
203/40 222-223/119 
Ein- und Ausgabebefehl, 
U 880 D 203/69ff. 
222-223/148ff. 
Ein-/Ausgabe-Baustein, 
U 880 D 224-225/7ff. 
-, U 880 D - РІО 204/6ff. 


Ein-/Ausgabeschaltung 
227-228/74 
Ein-Aus-Schalter, licht- 
gesteuerter 213-214/78 
Ein-Rampen-Vergleichs-AD- 
Umsetzer 232/24 
Ein/Aus-Motorschalter, 
Optokoppler 217-218/151 
Einbauvorschrift für 
Transistoren 245/6 
Einfachmitkopplung 233/52 
Eingabe, autonome 202/31 
222-223/38 
-, programmierte 202/31 
222-223/38 
Eingabebefehl 202/31 
222-223/38 
-, U808 D 203/21 
Eingabeoperation 202/27 
222-223/32 
Eingabeschaltung 205-206/46 
-, TTL auf PL 205-206/46 
Eingabesteuerung 202/29ff. 
.222-223/36ff. 
Eingang, Anschlußbelegung 
219-220/173ff. 
Eingangsdifferenzverstärker 
233/10 
Eingangsgleichtaktspannung 
230/15 
Eingangsimpedanz 230/33 
Eingangsklemmen 230/11 
Eingangskurzschluß 239/45 
Eingangsleerlaufspannung 
230/14ff. 
Eingangsleitwert 245/16 
Eingangspegelwert 226/10 ` 
Eingangsreststrom 241/11 
Eingangsruhestrom 230/7, 11 
Eingangsschutzschaltung, 
CMOS-IS 212/17 
Eingangssignalverträglichkeit 
240/60 243/60 


Eingangsspannungen, massen- 
bezogen 248/28 
Eingangsspannungshub 248/28 
Eingangsspannungsverträg- 
lichkeit 240/74 243/74 
Eingangsstufe, Dimensio- 
nierung 219-220/155 
Eingangsteiler 221/43 
235/45 

Eingangsverstärker 210/46 
Eingangswiderstand 230/9 

- bei kurzgeschlossenem 
Ausgang 245/14 


` —, А 210 210/52 


-, Endstufentransistor 
210/25f. 
Eingangszähler mit Null- 
schalter 213-214/99ff. 
einkanaliger Leistungs- 
verstärker, TDA 1510 
210/70 
Einkartenrechner 204/99 
Einplatinenrechner 
227-228/7 
Einrastzeit 237/45 
Einschaltanzeige 248/63 
Einschaltimpuls, erzeugen, 
A302 D 207/46 
Einschaltstromstoß, Schutz 
vor 246/84 
Einschaltverzögerung 
205-206/52 233/66 
-, addierende 205-206/53 
Einschaltverzögerungszeit 
248/58 
Einschaltzeit 248/11 
Einschwingen 239/26 
Einschwingzeit 237/45 
249/30 
Einseitenbandtechnik 244/39 
Einstellanschluß 239/16 
einstellbares Impulsver- 
hältnis, Multivibrator 
213-214/57 
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Einstellbedingung 239/41 

Einstellstrom 239/23 

Eintakten der Zeitschaltuhr 
205-206/103 5 

Eintransistorausgangsstufe 
226/7, 14 

Einweg-Präzisionsgleichrichter 
230/42 

Einweggleichrichter 201/12 


Einweggleichrichtung 230/41 ` 


Einwegschaltung, doppelte 
201/17 

Einzelpole 238/22 

Einzelworttransfer 202/2 
222-223/32 ' 

-, U 808 D 203/16 

eisenlose Endstufe 210/31ff. 

eisenloser Gleichspannungs- 
wandler 201/57ff. 

Eisenrückschluß 238/13 

Eisenweg 249/28 

elastische Dehnung 
219-220/64 

elektrischer Resonator 
244/31 

-, Speicher 249/19 

Elektroakustik, Meßbedingung 
219-220/67ff. . 

elektromagnetische Resona- 
toren 244/34 

- Strahlung 217-218/11 

Elektrometerverstärker 
230/22 

Elektronenstrahl 227-228/42 

Elektronikmotor 238/98 

elektronische IF-Steller 
240/53 243/53 

- Orgel, stromgesteuerter 
Sägezahngenerator 
207/748. 

- Schubabschaltung 
216/78. 231/87 

- Stoppuhr 215/83 

- Verriegelung 213-214/71 
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- Zündanlage 216/5ff. 
231/58. 

- -, Zweipunktumschaltung 
216/41ff. 231/45ff. 

elektronischer Drehzahlmesser 
216/100ff. 231/97. 

- Synthesizer 209/74 

elektronisches Gebersystem 
216/41ff. 231/45. 

– Lastrelais 217-218/136 

- Ohmmeter 230/75 

- Potentiometer 209/23 
219-220/180 240/57 
243/57 

- -, Baugruppe 209/42f. 

- Voltmeter 230/67 

ELSE 234/55 

Emitterfolger 240/60 
243/60 

-, in Bootstrapschaltung 
240/62 243/6 

Emitterschaltung 226/9 

245/13 248/28 

-, mit Spannungsgegen- 
kopplung 241/44 

Emitterstromdichte 239/89 

Empfangsfrequenz, anzeigen 
237/59 

Empfangsfrequenzanzeige, 
digital 237/62 

Empfangsschieberegister 
227-228/97 

Empfangsstörung 237/6 ` 

Empfindlichkeit 240/8 
243/8 

-, Fotoelement 217-218/60 

-, relative 219-220/69 

Empfängerfreigabe 
227-228/75 . 

Empfängerskale 237/35 

END 234/66 

Ende-Alarm 205-206/24 

Endstufe 210/46 233/7 

-, eisenlose 210/31ff. 


Endstufenkonfiguration für 
Brückenbetrieb 238/69 
- für Unipolarbetrieb 
238/64 
Endstufenschaltung 210/8f. 
Endstufentransistor, Basis- 
spannungsteiler 210/25f. 
-, Eingangswiderstand 
210/25. 
Endtransistor 248/7 
Endverstarker, Dimensio- 
nierung 210/8ff. 
Energietransport 249/19 
Energiewandler 233/5 
Energieüberschuß 249/26 
Entmagnetisierungseffekt 
219-220/122 
Entpreller mit A 302 D 207/28 
Entprelischalter 215/69 
Entprellschaltung 226/19 
241/19 248/60 
Entriegelungseingang 226/19 
‘Entstdrvorschrift 246/95 
Entzerrerverstarker, 
umschaltbarer 219-220/190 
Entzerrung 219-220/160ff. 
-, EinfluB 219-220/120 
EOF 227-228/109 
EPROM 202/54, 67 
222-223/61, 75 229/45 
236/45 
EPROM-Programmiergerät 
227-228/79 
Erasable PROM 202/54, 67 
222-223/61, 75 
Erholzeit 241/20 
Erregerwicklung 238/29 
EXCLUSIV-ODER 202/40 
222-223/47 
Exponentialoperator 234/37 
E351 D, Teilerschaltkreis 
205-206/8ff. 
Е 355 D, Anwendungsbeispiele 
205-206/63#. 


-, Leistungsausgabe 
205-206/ 130ff. 
-, Stromversorgung 
205-206/ 130ff. 
-, Technologie 205-206/104 
-, Zeitschaltkreis 
205-206/32ff. . 
Е 355 D/E 351 D, Kombination 
205-206/ 107£. 
E412D 248/25 


FAMOS 229/116 ` 
fan out 229/58 236/58 


„ЕАК 09А 232/84 


Farbfilterbestimmungsgerät 
211/58 ff. | 

-, Meßprinzip 211/56 

Farbtemperatur 217-218/30 

-, Strahlungsquelle 
217-218/179 

Fehler eines DA-Umsetzers 
232/22 

Fehler, semantische 234/12 

-, syntaktische 234/10 

Fehlersignalverstärker 
249/45 ` 

Fehlersuche 241/9 

fehlertolerantes Signalver- 
arbeitungskonzept 248/28 

Fehlertoleranz, einfaches 
Meßgerät 230/10 

Fehlspannung, eingangsstrom- 
abhängige 221/40 235/42 

Feintrieb-Potentiometer 
232/62 

Feldeffekttransistoren 
226/6 244/58 

Feldplatte, Einsatz 216/21 
231/23 

Feldstärkeanzeige 240/11 
243/11 

Feldstärkeindikator 240/7 
243/7 
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Feldstärkeindikatorspannung 
240/16 243/16 
Fensterdiskriminator 238/74 
Fensterkomparator 232/74 
Fernbedienung, Belichtungs- 
zeitgeber 211/32 
Fernseh-ZF-Filter 244/43 
Fernsehinterface 227-228/42 
Fernsehton-ZF-Verstärker 
244/72 
Fernsehzeile 227-228/44 
Fernverbindung 248/48 
Ferrarismaschine 238/52 
Ferrarismotor 238/40. 
Ferritperle 237/13 
ferromagnetisches Material 
249/20 
Fertigmeldeimpuls 
227-228/65 
Festfrequenztaste 226/24 
Festigkeit, dynamische 
219-220/64 


Festkomma-Zweierkomplement 


203/9 

Festkommazahl 202/22 
222-223/22 

Festsenderspeicher 237/7 

Festspannungsregler 201/47 
239/10 

- МА 78xx, Daten 209/46 

-, Stromversorgung 209/47 
48 

Festwertspeicher 229/19 
236/19 

-, anwenderprogrammierbar 
229/39 236/39 

--, elektrisch löschbar 
229/48 236/48 

-, löschbarer 202/67 
222-223/73 

-, maskenprogrammierbar 
229/39 236/39 

-, mehrfach programmierbar 
229/44 236/44 
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-, mit UV-Licht löschbar 
229/45 236/45 

Festzeit, Dekoder 215/31 

FET-Schaltermatrix 226/40 

FIFO 229/55 236/55 

Fileprozessor 224-225/68 

FILL 227-228/106 

Filter 232/13 


‘FIND 227-228/109 


Fingerkühlkörper 233/38 
Firmware 229/116 
Fischfutterautomat 
205-206/117 
Flachbandkabel 248/74 
Flankenversteilerung 248/22 
Flickererscheinungen 246/9 
FlieBgrenze 219-220/64 
Flip-Flop als Speicher 
229/22 236/22 
Floating gate 229/116 
Fluoreszenzanzeigeröhre 
226/31 
Flutter 219-220/18 
Fluß, magnetischer 233/100 
-, remanenter 219-220/66 
-, spezifischer 219-220/66 
Flußspannung 208/17 
- der Freilaufdiode 249/23 
Flußstrom 208/17 
flüchtiger Speicher 229/116 
Flüssigkeitsanzeige 208/66ff. 
Flüssigkeitspegel, Über- 
wachung 211/101 ff. 
Flüssigkristall, physika- 
lische Grundlage 208/67 
FM-Demodulator 237/6 
FM-Koinzidenzdemodulator 
244/72 
FM-Rundfunkempfänger 237/6 
240/24 243/24 ; 


FM-ZF-Verstärker 240/7 243/7 


FM-ZF-Verstärkerschaltkreis 
240/24 243/24 
Folgefehler 248/69 


Folgesteuerung 229/83 236/83 

FOR 234/61 

FORTRAN 234/8 

Fortsetzungskommando 234/87 

Fotodiode 208/29 
217-218/48ff. 

-, Bauform 217-218/51 

-, Betriebsart 217-218/55 

-, Daten 217-218/184ff. 

Fotodiodenbetrieb 248/58 

Fotoeffekt, äußerer und 
innerer 217-218/32, 33 

fotoelektronischer Strah- ` 
lungsempfänger 217-218/17 

Fotoelement 217-218/57ff. 

fotografisches Bad, Temperatur- 
regelung 211/67ff. 

Fototransistor 208/29 
217-218/63ff. 

- mit OPV-Verstärker 
217-218/71 

-, Alterung 217-218/69 

-, Bauform 217-218/65 

-, Daten 217-218/187ff. 

-, IS-Ansteuerung durch 
217-218/72 

-, logische Schaltung 
217-218/165 

-, Optokoppler 217-218/77 

-, Triggerschaltung 
217-218/73 

Fototransistor-Darlingtonstufe 
217-218/70 

Fotowiderstand 208/29 
217-218/29ff. 

-, Daten 217-218/180ff. 

-, Transistoransteuerung 
217-218/47 ` 

FPAL 229/48, 116 236/48 

Freilaufdiode 248/10 
249/49, 71 | 

Fremdfelddämpfungsmaß 
219-220/94 

Frequenz 219-220/9f. 


Frequenz-Spannungs-Wandler 


246/34 
frequenzabhängiger Verlust 
219-220/114f. 
- Verlustwiderstand 
219-220/98 
Frequenzablage 240/47 
243/47 - 
Frequenzabstimmung 244/13 
Frequenzanzeige, quasianalog 
237/59 
Frequenzaufbereitung 244/10 
Frequenzband 237/9 
Frequenzerzeugung, 
beleuchtungsabhängige 
217-218/164 
Frequenzfeinabgleich 233/78 
Frequenzgang 219-220/93 
241/45 è 
-, A210 210/53 
Frequenzgangteil 
219-220/127 
Frequenzhub 244/10 ` 
Frequenzkorrektur 
213-214/138 230/35 
Frequenzmesser 241/41 
Frequenzmodulation 209/74 
227-228/95 
Frequenzmultiplexbetrieb 
240/49 243/49 
Frequenzregelung 244/78 
frequenzselektive Strahl- 
schranke 217-218/174 
Frequenzsuchlauf 244/78 
Frequenzsynthese 237/45 
Frequenzteiler 205-206/62 
211/15 241/19 248/44 
+, aktiver, B 555 D 
213-214/145ff. 
Frequenzteilung 248/16 
Frequenztoleranz 248/33 
Frequenzumfang 219-220/114f. 
-, Schallquelle 219-220/11 
Frequenzumtastung 209/73 
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Frequenzvariation 233/74 

Frequenzverhältnis 248/41 

Frequenzweichen, aktive 
233/52 

Friktionsrolle, Andruck 
219-220/137 

FS-Tonauskopplung, Trenn- 
verstärker 217-218/145 

Fußpunktkopplung 244/27 

Fühlwiderstand 246/18 

Führungselement 
219-220/206 

Füllfaktor 249/48 

Funkstörung 249/51 

Funktion, 8251 224-225/54 

-, programmierbare 
205-206/50ff. 

-, U880 D- DMA 204/41 
224-225/43 

Funktionsdefinition 234/76 

Funktionsgenerator 232/10 

-, Anwendung 209/71. 

-, Aufbau 209/7ff. 

-, Baugruppe 209/24ff. 

-, digitaler 229/77 236/77 

-, einfacher 213-214/141 

£/U-Wandler 246/23 


GaAs 208/6 

GaAsP 208/6 А 

Gabelkoppler 217-218/87 
233/107 

-, Daten 217-218/190, 191 

-, digitaler, Positions- 
anzeige 217-218/1 

ganze Zahl in Dualsystem 
202/14 

GaP 208/6 

Gate 229/116 

Gate-Spannung 226/7 

Gatekapazität 229/28 236/28 

Gatterausgangswiderstand 
241/18 
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Gatterfunktion, B 555 D 
213-214/35ff. 
GDN 229/116 
Gebegeschwindigkeit 241/77 
Geber, induktiv arbeitender 
216/17. 231/19. 
-, optoelektronischer 
216/16 231/17 
-, optoelektronischer, Aus- 
führung 216/38 231/42 
Gebersystem, elektronisches 
216/418. 231/45ff. 
-, Hall-Effekt 216/20 
231/22 
gebrochene Zahl im Dual- 
system 201/16 
Gegenkopplung 244/47 
Gegenkopplungsanschluß 
240/72 243/72 
Gegenkopplungswiderstand 
241/56 
Gegenspannungserzeugung 
239/79 
Gegentakt-B-Betrieb 233/7 
Gegentakt-B-Stufe 240/72 
243/72 
Gegentakt-B-Verstärker 
210/20ff. 
Gegentaktwandler 201/57 
Gegentaktwandler-Schalt- 
netzteil 201/69 
gehörrichtige Frequenzgang 
korrektur 240/53 243/53 
Generator, mit Ausrolleffekt 
241/15 
-, spannungsgesteuert 
226/80 
Generatorbaustein mit dem 
Timer-IS B 555 D 226/60 
Generatorleistung 244/8 
Generatormodul 213-214/118 
Generatorperiode 233/76 
Generatorschaltung, B 555 D 
213-214/128ff. 


Geradeausempfänger 244/13 
geregelter Differenzverstärker 
244/66 Я 
geregeltes Netzteil 201/9 
Germaniumtransistor, Grenz- 
und Kennwert 210/10f. 
Geräteregister 202/32 
Gesamtdehnung 219-220/64 
Gesamtträgheitsmoment 
238/10 
geschaltetes Koeffizienten- 
glied 209/15 
geschlossener Eisenweg 249/20 
Geschwindigkeitskonstante 
238/10 
Geschwindigkeitsmelder 
213-214/109 
Geschwindigkeitswahl 226/57 
getriggerter Sägezahngenerator, 
A 302 D 207/68. ` 
Gleichfeldrauschen 
219-220/119 
-, mit Nennfluß 219-220/70 
Gleichfeldstörung 219-220/204 
Gleichfeldverfahren 
219-220/205 
Gleichlauf 219-220/142f. 
Gleichlauffehler 219-220/56 
244/76 
Gleichlaufprüfung, Anordnung 
219-220/143 
Gleichlaufschwankung 
219-220/206 238/11 
Gleichrichter mit Lade- 
kondensator 201/14 
-, aktiver 221/103 
235/103 
Gleichrichterbrücke 
247/348. 
Gleichrichterdiode 
247 ТЕ. 
-, schnelle 247/24ff. 
Gleichrichterschaltung 
201/12ff. 


-, Auswahl 201/24 
Gleichspannungs-Meßverstärker 
230/9 
gleichspannungsgesteuerte 
Lautstärkeeinstellung 
240/54 243/54 у 
Gleichspannungsmeßvorsatz 
241/56 
Gleichspannungsteiler 
213-214/60 
Gleichspannungsverschiebung 
240/53 243/53 
Gleichspannungsverstärker 
mit sehr hochohmigem Ein- 
gang 230/46 
-, empfindlicher 230/51 
Gleichspannungsvoltmeter 
230/66, 86 
Gleichspannungswandler 
201/52#. 
-, eisenloser 201/57ff. 
Gleichstrom, bestimmen 
210/21. 
Gleichstrom-Kleinstmotor 
238/98 
Gleichstrom-Mikromotor mit 
Hohlläufer 238/11 
Gleichstrom-Stellmotor 
238/11 
Gleichstrom-Tachometer- 
generator 238/51 
Gleichstromarbeitspunkt 249/22 
Gleichstromkurzschlußschutz 
210/60 
Gleichstrommeßgerät 230/70 
Gleichstrommotor, elektro- 
nisch kommutiert 238/11 
-, lagegeregelt 238/22 
Gleichstromverstärker 230/9 
Gleichstromvormagnetisierung 
249/21 
Gleichtaktunterdrückung 
232/57 248/56 
Gleichtaktverstärkung 230/7 
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Gleitkommazahl 202/22 

-, Rechnen 202/111 

Glimmerscheibe 233/38 

Glockenläufer 238/11 

Glättung 230/41 

Glühlampe 217-218/12 

GO 227-228/108 

GOSUB 234/66 

GOTO 234/54 

Grafiksymbole 227-228/62 

Graubedingung 211/57 

Greinacher-Schaltung 201/18 

Grenzbelastungstests 239/19 

Grenzfrequenz 230/7, 34 
244/9 

-, Fotodiode 217-218/54 

-, Fototransistor 217-218/67 

-, Optokoppler 217-218/79 

-, Strahlungsempfänger 
217-218/179 

_Grenzstrom 219-220/68, 96 

-, Ermittlung 219-220/131 

Grenzstromabstand 219-220/68 

Grenzwert 245/6 

Grenzwertmelder mit A 302 D 
207/24 

Großschrittvariante 238/21 

Großsignal-Bandbreite 230/38 

Großsignalverhalten 237/7 
244/15 

Grunddifferenzspannung 239/7 

Grundrauschen 240/62 243/62 

Grundschaltkreis, logischer 
202/45 

Grundschrittwinkel 238/23 

Grundtonquarze 248/39 

Gruppenlaufzeit 244/19 

Gruppenlaufzeitverhalten 
244/17 

Güte 219-220/98 


Halbleiterkombination 
217-218/177 
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Halbleiterspeicher, Ein- 
teilung 229/16 236/16 
-, Grundbegriff 229/8 
236/8 
Halbschrittbetrieb 238/23 
Half-Carry-Flag 203/35 
Halogen-Glühlampe 
217-218/14 
Haltbefehl 203/22 
Haltemoment 238/25 
Haltezeit 248/35 
Haltezyklus 203/42 
Hand-shake-Prinzip 202/30 
Handabstimmung 237/52 
Hängeregelung 244/61 
Hanna-Kurven 249/22 
Hardware 202/9 229/116 
234/7 
Hartpapierscheibe 233/38 
Hauptprogramm 202/26 
Hautwiderstand 241/20 ` 
Hazards 248/68 _ 
Heim-Tonbandgerät, 
Anforderung 219-220/14 
Heimstudioanlage 219-220/170 
Heimtongerät, Kennwert 
219-220/57 
Heimtontechnik 219-220/32 
Heimtontechnik, Laufwerk 
219-220/42ff. 
HeiBleiter 211/68, 69 
Helligkeits-Modulator- 
schaltung, LED 208/59ff. 
Helligkeitseinstellung, 
LED-Anzeige 208/62 
Helligkeitsregelung 211/22 
237/59 
Helligkeitssteuerung 
217-218/157ff. 227-228/42 
-, LED-Anzeige 217-218/162- 
Hellwiderstand, Fotowider- 
stand 217-218/43 
Hellzeitzähler 215/60 
HELP-Kommando 227-228/105 


Hexadezimalsystem 202/19 
H-Filter 244/40 
HF-gerechter Aufbau 248/58 
HF-Modulator 227-228/61 
HF-Regelspannung 240/15 
243/15 
HF-Regelung 240/8 243/8 
HF-Siebung 201/29f. 
HF-Vorstufe 240/8 243/8 
hierarchische Systeme 
204/105 
HiFi-Technik 219-220/35ff. 
HiFi-Verstärker 226/40 
High-Speed-CMOS-Schaltkreise 
241/8 
Hilfstransistor 213-214/136 
Hilfsträger 237/7 
Hilfswicklung des Wandler- 
transformators 249/91 
Hinterklebeband 219-220/207 | 
HKZ 216/27 231/30 
h-Matrix 245/14 
h-Parameter, Transistor- 
ersatzschaltbild. 245/16 
-, Umrechnung der 245/15 
Hochohmadapter für Vielfach- 
messer 230/48 | 
Hochpaßfilter 2.Grades 233/51 
Hochsetzsteller 201/55 
Hochspannungskondensator- 
zündung 216/27 231/30 
Hochtonlautsprecher 233/53 
Höcker 244/28 
` Hohlkrümmung 219-220/61 
Hohlläufer 238/13 
Hohlraumresonator 244/34 
Hörbehinderter, Lichtklingel 
213-214/170£. 
Hörempfindlichkeit 219-220/69 
Horizontalzählerkette 
227-228/53 
Hüllkurvenschaltung 226/83 
Hysteresebeschaltung 238/64 
Hysteresekurve 249/21 


IF 234/55 
Impedanztransformation 
244/24 
Impuls-Pausenverhältnis 
248/16, 41 
Impulsabstände 248/41 
Impulsanstiegsgeschwindigkeit 
229/59 236/59 5 
Impulsarbeitsbereich 245/13 
Impulsausblendung 248/22 
Impulsausfalldetektor 
213-214/106 
Impulsbeeinflussung 248/16 
Impulsbelastung 239/17 
Impulsbreitenbeeinflussung 
248/18 


Impulsbreitendiskriminator 


227-228/96 . 
Impulsbreitenvergleichs- 
schaltung 238/86 
Impulsdehnschaltung 238/86 
Impulsdifferenz 238/96 | 
Impulserzeugung 248/60 
Impulsfolge 238/23 241/28 
248/16 
-, verschachtelt 226/74 
Impulsformer mit Frequenz- 
verdopplung 213-214/63 
-, Schwellwertschalter als 
215/67 


‘Impulsfrequenz 238/19 


Impulsgeber 238/16 

Impulsgenerator 248/33 

- mit getrenntem Schalt- 
kreis, A 302 D 207/57. 

-, astabiler, A 302 D 
207/49 

-, hohe Frequenzkonstanz, 
A302 D 207/51 

Impulsgruppe 238/33 

Impulsregenerierung 248/16 

Impulstastverhältnis, 
regelbares 208/61 

Impulsverkürzung 248/17 
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Impulsverlustleistung 
238/59' 
Impulsverlängerung 248/17 
Impulsverteiler 238/22 
Impulsverzögerung 248/18 
Impulszahl 238/19 
Impulsübertragung CMOS-TTL 
217-218/143 ` 
- TTL-TTL 217-218/143 
-, potentialfreie 
217-218/143 
Index 234/43 
Index-Rechnung 202/25 
Index-Register 202/25 
Indexierung 203/37 
indirekte Adressierung 
202/25 203/10, 37 
- Strahlschranke 
217-218/94 
indirektes Antriebssystem 
219-220/47 
Induktion 249/20 
Induktionsgesetz 249/24 
Induktionskonstanten 249/24 
Induktionsmagnetkopf 
219-220/82 | 
Induktionsspitzen 230/31 
induktiv arbeitender Geber 
216/17ff. 231/19. 
Induktivität, ermitteln 
215/83. 
-, Magnetkopf 219-220/84 
Influenzwirkung 229/46 
236/46 
Informationsflüchtigkeit 
229/13 236/13 
Informationsmenge 229/8 
236/8 
Informationsspeicher-Flip- 
Flop 226/19 
Informationsspeicherung 
202/468. 
Informationsverarbeitung 
232/7 
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Informationsverarbeitungs- 
kette 238/6 

infrared emitting diode 
217-218/15ff. 

Infrarot-Fernsteuerung 
217-218/169 

Infrarot-LED 208/13, 28 

Infrarotdiode 217-218/16ff. 

-, Grundlagen 217-218/20ff. 

Infrarotemitterdiode 
217-218/16ff. 


‘-, Daten 217-218/192, 193 


Infrarotempfänger 208/28 

Injektionslogik 205-206/7 

Innenwiderstand, dynamischer 
201/5- 

innerer Fotoeffekt 
217-218/33 

INP 229/117 

INPUT 234/50 

Instrumentationsverstärker 
232/11 

Instrumenten-Präzisions- 
gleichrichter 230/44 

INT 234/31 

Integration 232/12 


‘Integrationskondensator 


240/47 243/47 
Integrationszeit 232/78 
integrierte Regelschaltung 

201/42ff. 
integrierte Schutz- 

schaltungen 240/73 

243/73 
integrierte Spannungsregler, 
` Einsatzbeispiele 239/ 
integrierter Leistungs- 

verstärker 210/44ff. 
- Leistungsverstärker, 

Daten 210/61. 

--, Schaltung 210/71 
- Schaltkreis, Ausgangs- 
strom 248/6 


~ Spannungsregler 723 
239/10 

- Verstärker, größere 
Leistung 210/56ff. 

Intel-Hex-Format 
227-228/107 

Interface 229/70 236/70 

Interface-Schaltungen 248/23 
233/61 

Interface-Schnittstelle, 
Aufbau 202/30 

intermittierender Ton- 
generator 213-214/135 

Intermodulationsprodukte 
244/16 

interner Stabilisator 249/12 

Interpreter 234/8 

INTERRUPT 202/34 
227-228/18 

-, U 808 D 203/23 

~ U 880 D 203/75ff. _ 
INTERRUPT-Zyklus 203/40 
Interruptbildung, U 880 D 
204/30 

Interruptmode 227-228/11 
Intervalltongeber 215/31 
Inverter 248/36 

-, U 114 D, U 124 D 
215/41f. 

Invertertimer 215/89 
Inverterverstärker 238/58, 
76 

invertierende Grundschaltung 
230/14 
I/O-Portselektierung 
227-228/17 


IR-(GaAs-)Diode 217-218/24. 


IR-Empfänger 217-218/171 

IR-Senderschaltung 
217-218/170 

IRED 217-218/16ff. 

-, Grundlagen 217-218/20ff. 

IS-Ansteuerung durch Foto- 
transistor 217-218/72 


Isolationsprüfer, Widerstand 
208/538. 
Isolationsspannung, Opto- 
koppler 217-218/86 
Isolationsverstärker 232/11 
Isolationswiderstand, Opto- 
koppler 217-218/86 
Isolierzwischenlage 233/38 
ISO-7-Bit-Code 202/24 
229/86 236/86 
PL-Technologie 205-206/7 


Justierband 219-220/208 


Kabelbaum 248/74 
Kabelkapazität 248/52 
Kabelprüfgerät 208/64 
Kaltwiderstand 248/10 
Kanal-Fernsteuerung, 
drahtgebunden 226/39 
Kanalaufbau, U 856 D 
224-225/27 

-, U880 D- SIO 204/25 
Kanalraster 237/45 
Kanalsteuerung 249/10 
Kanaltrennung 240/90 
243/90 
Kanalwiderstandstest 215/44 
Kansas-City-Standard 
227-228/95 
Kapazitäts-Zeit-Umsetzer 
213-214/180f. 
Kapazitätsdiode 237/15 
244/76 247/71 
kapazitätsdiodengekoppelter 
AM-ZF-Verstärker 240/7 
243/7 

Kapazitätsmesser 
213-214/176ff. 
Kapazitätsmeßzusatz 
213-214/125f. 
Kaskadierung 249/6 
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Kaskadenvervielfacher 

201/17 
Kaskodeschaltung 241/44 
Kassettenauswurftaste 

226/63 
Kassettengerät 219-220/206 
Kassetteninterface 

227-228/95 
Kassettenlaufwerk 238/98 
Kellerspeicher 203/6 

229/117 
Kennband 219-220/207 
Kennlinienschreiber 238/33 
Kennwerte 245/6 
Kennzeichnungsschlüssel für 

Dioden 247/77 
keramisches Filter 244/40 
Kern 219-220/210 
Kernblech 219-220/210 
Kernpaket 219-220/210 
Kernquerschnitt 249/28 
Kettenschaltung von Gattern 

248/18 
keyboard-Schaltung 209/76 
Kfz, Spannungssollwertanzeige 

208/45 
Kfz-Bordnetz, Stromversor- 

gung, OPV 216/72 231/80 
KIM-Interface 227-228/95 
Kippfunktion 205-206/56 
Kippschaltung, astabile, 

A 302 D 207/47ff. 
Kippstufe, monostabile, 

A 302 D 207/328. 
Kippteil, Sägezahngenerator, 
А 302 D 207/65ff. 
Klangsteller, aktiver 

240/67 243/67 
-, passiver 240/67 243/67 
Kiauenpolmotor 238/35 
Kiein-Regelnetzteil (5 У) 

239/65 
Klein-Regelnetzteil (6 V) 

239/61 
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Kleinmotor, Pulsbreiten- 
steuerung 213-214/97 
Kleinstantrieb 238/6 
Kleinsignal-Bandbreite 
230/35 
Kleinsignalstufen 240/92 
243/92 
Kleinspannung 249/8 
Kleinspannungs-Labornetz 
gerät 239/80 р 
Kleinstrahlschranke 
217-218/98 
Klingeltransformator 
239/61 
Klirrdämpfungsmaß 
219-220/69 
Klirrfaktor im FM-Betrieb 
240/18 243/18 | 
Klirrfaktor, A 210 210/54 
Klirrfaktorgrenzwert 240/28 
243/28 
Klirrfaktorminimum 240/33 
243/33 _ 
Koaxialleitung 244/31 
Kodeleser 217-218/168 
Kodescheibe, Strahlschranke 
217-218/122ff. 
Kodeumsetzer 229/84 236/84 
Koeffizientenglied, geschal- 
tetes 209/15 
Koerzitivfeldstärke 
219-220/65 
Koinzidenzdemodulator 
237/87 240/12 243/12 
Koinzidenzlänge 219-220/94 
Kollektor-Basis-Reststrom 
226/9 
Kollektor-Emitter-Restspannung 
233/60 248/10 
Kollektor-Emitter-Spannung 
210/15 245/10 248/6 
Kollektornutung 238/10 
Kollektorschaltung 245/13 
Kollektorspitzenstrom 210/15 


Kollektorstrom 245/10 

-, Berechnung 210/16 

-, Fototransistor 217-218/67 

-, maximaler 210/15. _ 

Kollektorstromanstieg 245/11 

Kollektorverlustleistung, 
Bestimmen 210/21f. 

Kollektorwiderstand 248/7 

Kombikopf, Anschluß 
219-220/202 

Kommando 234/9 

Kommutator 238/11 

Kommutierungseinrichtung 
238/14 

Kompaktfilter 244/30 

Komparator 209/17 232/11, 
56 238/78 239/67 248/28 
249/83 


Komparatorschaltkreis B 110 D 


232/13 
Komparatorteil, В 555 р 
213-214/60ff. 
Kompensation der Ausgangs- 
spannung 230/13 
Kompensationskapazität 
230/30 
Kompensationsschritt 232/9 
Kompensationsstrom 230/7 
Komplimentbildung 202/18 
222-223/18 


238/23 | 
Konstantstrom-Ladegerät 
249/57 
Konstantstromspeisung 
238/23, 55 | 
~ LED 208/25 
kontaktgesteuerte Transistor- 
zündanlage 216/29ff. 
Kontaktmatrix 227-228/65 
Kontaktwiderstand 226/27 
konventionelle Zündanlage 
216/5 231/5 
kopfbezogene Stereofonie 
219-220/8 
Körperkapazität 241/21 
Kopfhörerleistung 244/8 
Kopfhörerverstärker 215/73 
219-220/196 
Kopfkopplung 244/27 
Kopfträger 219-220/51, 
206 
Kopie 219-220/204 
Kopierdämpfungsmaß 
219-220/70 5 
Kopiereffekt 219-220/121, 
204 
Kopierfiuß 219-220/66 
Koppelkondensator 240/55 
243/55 


Koppelschaltung, CMOS-IS und 
A 302 D 207/22 
Koppelspule 237/68 


Kondensatoraufladung 226/84 
Kondensatorspeicher 202/49 


222-223/56 Kopplung TTL-CMOS 248/23 
Kondensatorverluste 244/21 - CMOS-TTL 248/26 
Konsolstatussignal - Treiber-IS-CMOS 248/25 

227-228/65 Kopplungsfaktor 237/8 


konstante Stromimpuls- 
erzeugung 217-218/144 
Konstante 234/21 


Kraftmessung 219-220/136 
Kraftnachschub 246/18 
Kreiskapazität 244/26 
konstantes Impulsverhältnis, - Kreuzmodulation 244/16 

Multivibrator 213-214/55 Küchenmaschine Berlinett 
Konstantspannungs-/Konstant- 246/63 

strom-Regler 239/85 Kühlblechdaten 245/9 
Konstantspannungsspeisung Kühlkörper Typ "Un 239/39 
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-, Wärmewiderstand 
210/17. 
Kühlkörperdimensionierung 
240/82ff. 243/82. 
Kühlkörperprofil 245/9 
-, stranggepreßt 233/38 
Kühlmaßnahme 239/18 
Kühlung, A 210 210/51 
Kunstkopftechnik 219-220/8 
künstliche Strahlungsquelle 
217-218/12 
Kupferlackdraht, Daten 
201/23 
Kupferverlustleistung 249/27 
Kurzhubtaste 226/36 
Kurzschlußfall 239/20 _ 
Kurzschlußfluß 219-220/66 
Kurzschlußschutz 238/59 
240/73 243/73 
kurzschlußsicherer 60-W- 
Verstärker 210/34 
Kurzschlußstrom 239/23 
Kurzschlußstrombegrenzung 
201/50 239/16 
Kurzschlußtest 215/44 
Kurzwellendoppelsuper 244/67 
Kurzzeitbetrieb 246/16 
Kurzzeitschalter, perio- 
discher 205-206/99ff. 


Kurzzeitspeicher 229/16 236/16 


Kurzzeitwecker 
.205-206/82ff. 241/72 


Labornetzgerät 239/76 
Ladegerät, NK-Akkumulator 
213-214/186f. 
Ladekondensator 249/37 
Laderoutine 227-228/19 
Ladestrom, Überwachung 
216/108 231/105 
Ladungsausgleich 249/9 
Ladungsmenge 249/8 
Ladungsmengenkompensation 
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232/29 

Ladungsverlust 229/28 
236/28 

Ladungszufuhr 249/24 

Lagegeber 238/11 

Lagerreibmoment 238/26 

Längskrümmung 219-220/61 

Längsmagnetisierung 
219-220/208 

Langzeitgeber 211/47ff. 
241/23 

Langzeitspeicher 229/16 
236/16 

Langzeitsteuerung, einstell- 
bare Aktivzeit 
213-214/ 165ff. 

-, periodische 213-214/158ff. 

Langzeittimer mit Operations- 
verstärker 213-214/168 

large scale integration 
229/117 

Last 238/24 

Last gegen Masse 210/54 

Last gegen Versorgungsspan- 
“nung 210/54 

last in first out 229/117 

lastabhängige Verstellung 
216/65ff. 231/738. 

Lastausregelung 239/56 

Lastbereich 249/19 

Lastdrehmoment 238/25 

Lasteinheit 229/68 236/68 

Lastrelais, elektronisches . 
217-218/136 

Lastschwankung 249/19 

Lastsprung 249/26 

Laststrom 246/18 

laststromgeführte Regelung 
für Haushaltsküchenmaschine 
246/62 

Lastträgheitsmoment 238/25 

Lastwiderstand, A 210 
210/50 

-, bestimmen 210/20f. 


Laständerung 201/5 
Latch 229/117 
Latchimpuls 227-228/68 
Lateral-Transistor 233/10 
Laufanweisung 234/61 
Laufdauer 219-220/56 
Läufer 238/11 
Läufertemperatur 238/16 
Läuferwicklung 238/13 
Läuferwiderstand 238/16 
Lauflichtkette 238/108 
Lauflichtsteuerung 226/87 
Laufwerk, Heimtontechnik 
219-220/42ff. 
Laufwerkeigenschaft, 
Magnetband 219-220/134 
Laufwerksteuerung für 
Kassettengerate. 226/61 
Laufzeitgenerator 
213-214/129 
Laufzeitspeicher 229/50 
236/50 
Laufzeitunterschied 248/18 
Laufzeitverhalten 244/19 
Lautsprecherkopplung 240/87 
243/87 ` 
Lautsprecherschutz 240/73 
243/73 
Lautstärkeregelung, elektro- 
nische 244/72 
Lawinendioden 247/76 
Lawinendurchbruch 232/50 . 
LC-Bandfilter 244/26 
LC-Bauelement, Ansteuerung 
232/84 
LCD 208/66ff. 
LCD-7-Segment-Anzeigezelle 
208/71 
LCD-Anzeige, Ansteuerung 
208/77. 
-, Aufbau und Funktion 
- 208/69ff. 
- least significant bit 
232/16 


LED 208/6ff. 217-218/15ff. 
LED als Lichtempfänger 208/33f. 
LED, Anwendung 208/27 
-, Bauform 208/10ff. 
217-218/19 
-, Durchlaßkennlinie 208/18 
-, Grundlagen 217-218/20ff. 
-, Kenndaten 208/17. 
-, Lichtempfänger 208/29ff. 
-, Schaltbeispiel 208/35. 
-, Schaltungshinweis 208/22ff. 
LED-Ansteuerschaltkreis 
A277D 208/50 
LED-Anzeige, Programm 
224-225 /77EE. 
LED-Betrieb, 220-V-Netz- 
spannung 208/26 
LED-Blinkschaltung, niedrige 
Speisespannung 208/4 
LED-Leuchtzeile 208/46ff. 
LED-Linearskalenanzeige 
208/48 
LED-Ziffernanzeige, 
Ansteuerung 208/52 
Leerbefehl 203/22 
Leerlaufausgangsspannung 
241/47 
Leerlaufdrehzahl 238/18 
246/14 
Leerlauffluß 219-220/66 
Leerlaufgüte 244/21, 46 
Leerlaufresonanzwiderstand 
240/13 243/13 
Leerlaufspannung am Lade- 
kondensator 239/61 
Leerlaufspannungsverstärkung 
233/7 
LEFT 234/32 
Leistungs-Schmitt-Trigger 
233/63 
Leistungselektronik 
216/25ff. 231/27. 
Leistungsemitterfolger 
239/86 
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Leistungsendstufe 233/5 

Leistungsgeneratoren 233/70 

Leistungsoperationsverstärker 
233/78. | 

-, als Schaltverstärker 
233/61 

-, als Trigger 233/63 

-, in Interfaceschaltung 
233/61 

-, in NF-Verstärkern 
233/47. 

-, als Schalter für große 
Leistung 233/60 

-, Kühlkörper 233/36 

-, zur Spannungsstabili- 
sierung 233/86 

Leistungsparabel 238/16 

Leistungspegel, relativer 
219-220/213 

Leistungsschalter 
205-206/26 

- mit Relais 211/34 

-, 220-V-Lampe 211/105ff. 

-, induktive Last 
205-206/135 

-, ohmsche Last 205-206/133 

Leistungsschalterautomatik 
205-206/ 13616. 

Leistungsschaltstufe 211/13 
216/49 231/54 248/14 

Leistungssinusgenerator 
233/77 

Leistungsteil, Schaltnetz- 
teil 201/74 

Leistungstransistor, Grenz- 
und Kennwert 210/9f. 

-, Schutzschaltung 216/33 
231/36 

-, Zündanlage, Daten 216/31 
231/34 

Leistungstrigger 233/66 

Leistungsverlust 249/25 

Leistungsverstärker 238/22 

-, mit Operationsverstärker 
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209/23 
-, einkanaliger, TDA 1510 
210/70 
-, integrierter 210/44ff. 
-, integrierter, Daten 210/61ff. 
-, integrierter, Schaltung 
210/716. 
Leistungsverstärkung 244/7 
Leitungskodierung 248/48, 52 
Leitungsverstärker, А 301 D 
` 207/21 
Leitungswiderstand 239/43 
Leitwert 245/16 
Leitzeit 249/24 
LEN 234/32 
Lesefehler 227-228/107 
Leseoperation 229/9 236/9 
Lesestrom 229/47 236/47 
Leseverstärker 227-228/34 
LET 234/44 
Leuchtbandanzeige 208/48 
Leuchtdichteschwankung 
246/9 
Leuchtdiode 208/6ff. 
Leuchtdiodenanzeige, 
Schaltkreisausgang 215/49 
Leuchtfeld 208/9 
Leuchtzeile, LED 208/46ff. 
Lichtemitter-Infrarotdiode 
217-218/18 
Lichtemitterdiode 
217-218/ 15ff. 
-, Grundlagen 217-218/20ff. 
Lichtempfindlichkeit 248/56 
Lichtempfänger für LED 
208/29ff. 
-, LED als 208/33f. 
lichtgesteuerte akustische 
Warnschaltung 217-218/154f. 
lichtgesteuerter Ein-Aus- 
Schalter 213-214/78 
Lichtimpuls 248/63 
Lichtklingel für Hörbe- 
hinderte 213-214/170£. 


Lichtleistungsfernsteuerung 
226/84 

Lichtleitsystem 208/9 

Lichtmeßgerät, Farblabor 
211/56ff. 

Lichtmodulationsschaltung, 
LED 208/59 

Lichtschacht 208/9 

Lichtschachtanzeigen 232/83 

Lichtschachttechnik 208/15 

Lichtschlauch 226/87 

Lichtsteuerung, bistabile 
Schaltung 213-214/135 

- mit B 42xx 246/80 

Lichttechnik, Größe 
217-218/27 

lichttechnische Größe 
217-218/178 

lichttechnische Meßtechnik 
217-218/27 

LIFO 229/56 236/56 

light emitting diode 
208/6ff. | 

light emitting diode 
217-218/ 15ff. 

LinCMOS-Technologie 241/8 

linear geregeltes Netzteil 201/8 

lineare Regelschaltung 
201/318. 

Linearitätsfehler 232/20 

Linearmotor 238/8 

Linker 224-225/67 234/10 

Linse 217-218/103 

Linsengesetz 217-218/102 

liquid erystal display 
208/66 

LIST 234/20, 84 

LOAD 227-228/107 

Lochbandleser 227-228/75 

LOCMOS-Reihe 241/7 

Logarithmierung 232/12 

logarithmische Pegelanzeige 
219-220/197 

Logikschaltung, Einsatz 


U 114 D/U 124 D 215/51 

logische Operation 202/26, 
38 222-223/32, 45. 

– –, Rechenregel 202/418. 
222-223/48ff. 

--, U 808 D 203/17, 18 

--, U 880 D 203/53, 608. 
222-223/132ff. _ 

- Schaltung, Foto- 
transistor 217-218/165 

- Struktur, 8251 
224-225/57 

logischer Grundschaltkreis 
202/45 222-223/52 

Low-Power-Schottky-Reihe 
241/8 

löschbarer Festwertspeicher 
202/67 222-223/73 

Löschdämpfung 219-220/95 

Löschen 219-220/204 229/44 
236/44 

Löschgenerator 219-220/191ff., 
194 

Löschkopf, Kenngröße 
219-220/104 

Löschstrom 219-220/95° 

Lösungsweg beim Programmieren 
234/13 ` 

Lötkolben, Heizleistungs- 
minderung 246/12 

Lötkolbensteuerung 246/86 ` 

Löttemperatur bei Transistoren 
245/7 

Lötvorschriften für Transi- 
storen 245/6 


Lët 229/117 


lückender Drosselstrom 249/24 

Luftspalt 233/100 238/29 
249/20 ° 

Lumineszenzdiode 208/6ff. 
217-218/15ff. 

LUXONEG 211/61 

B 165, Grenzwert 233/15 

-, Kennwert 233/18 
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МАА 723, Daten 201/42 
MAA 725 230/51 А 
Magnetband 219-220/59ff., 
208 
-, Aufbewahrung 219-220/70 
-, Bewegung 219-220/19 
-, Einsatz 219-220/73ff. 
-, Kenngröße 219-220/61ff., 
2071. 
-, Kennzeichnung 219-220/70f. 
-, Zubehör 219-220/79 
Magnetbandgerät 219-220/206 
Magnetbandrauschen 
219-220/119 ` 
Magnetfeldschranke 216/20 
231/23 
Magnetfluß 249/22 
magnetische Flußdichte 249/20 
- Signalspeichertechnik 
219-220/ 18ff. 
- Urspannung 249/22 
magnetischer Formfaktor 249/28 
— Kreis 249/20 
- Speicher 249/19 
- Widerstand 249/22 
Magnetisierungskurve 
249/20 
Magnetkopf 219-220/81ff. 
-, Ersatzschaltbild 
219-220/89 : 
-, Induktivität 219-210/84 
-, Kenngröße 219-220/210 
-, Kenngröße und Begriff 
219-220/90ff. 
-, Typenbezeichnung 
219-220/102 
Magnetkopfinduktivitat 
219-220/97 
Magnetkopfkenngröße, 
Ermittlung 219-220/96 
Magnetkopfkern, 
Eigenschaft 219-220/83 
Magnetkopflinie 219-220/106 
Magnetkopftyp 219-220/98ff. 
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Magnetkopfwiderstand 

219-220/84, 87, 97 
magnetoelektrisches Ver- 

fahren 238/52 
Magnetschicht 219-220/208 
Magnetspeichergerät 

219-220/206 
Magnetspur 219-220/208 
Magnetsystem 219-220/210 
Magnettongerät, 

Kenngröße 219-220/205 
-, LED-Pegelanzeige 208/56f. 
Magnettontechnik, Begriff 

219-220/204ff. 
Makroorganisation, 

Assembler 224-225/63 
Manchester-Kode 248/53 
MAPS K 1520, Pseudoanweisung 

224-225/61 
Maschinensprache 234/7 
Maskenprogrammierung 

229/117 - 
maskierter INTERRUPT 203/42 

222-223/121 
Masseband 219-220/208 
Masseleitung 203/6 
Master-Slave-Flip-Flop 

229/52 236/52 
Match-Signal 229/55 236/55 
Matrizenschreibweise 245/14 
Maximaldrehmoment 238/9 
maximale Betriebsspannung, 

Bestimmen 210/20f. 
maximale Zugkraft 219-220/62 
maximaler Flüssigkeitspegel, 

Warnschaltung 211/101 
MB 104 248/56 
MB 111 248/58 
MBA 2005 240/70 243/70- 
MC-Lochstreifen 

227-228/107 
MDA 2010/MDA 2020, 

Arbeitsweise 233/24 
-, Grenzwert 233/30 


-, Kennwert 233/31 
MDA 2020 210/74 
mechanischer Resonator 
244/34 
mechanischer Schwinger 
244/35 
mechanisches Filter 244/35 
mechanische Zeitkonstante - 
238/10 
Megabyte 229/118 
Mehrfachdioden 247/43. 
Mehrfachdrehkondensator 
244/76 
Mehrkreisfilter 244/30 
Mehrprozessorsystem 
204/ 101ff. 
Mehrschichtband 219-220/208 
Mehrspurgerät, Meßband 
219-220/134 
-, Übersprechdämpfung 
219-220/123 
Mehrspurkopf 219-220/210 
Mehrspurverbundkopf 
219-220/210 
Mehrstatormotor 238/39 
Mehrzylinder-Viertaktmotor, 
Ziindanlage 216/12 231/12 
Mehrzylinder-Zweitaktmotor, 
Zündanlage 216/8 231/9 
Meldesignal 203/6 
Melodie-Türgong 226/81 
Melodiegenerator 209/78 
241/68 
Memory 229/118 
MEMORY-Kommando 
227-228/105 
Metall-Halbleiter-Kontakt 
229/34 236/34 - 
Metallisierungsmaske 
229/41, 91 236/41, 91 
Metallresonatorfilter 
244/38 
Metallschichtwiderstände 
232/41 


Metronom mit Tonimpuls 
213-214/143 
MeBartenschalter 230/86 
Meßband 219-220/133ff., 208 
-, Mehrspurgerät 
219-220/134 
Meßbedingung, Elektroakustik 
219-220/67£f. 
Meßbereichsumschaltung, 
automatisch 232/89 
MeBbereichswahl, 
automatisch 232/11 
MeBgerat mit С 520 D 
221/88ff. 235/86ff. 
MeBgerat, multiplizierend 
246/16 
Meßgerät für Strom, Span- 
nung und Widerstand 230/6 
Meßgerät, digitales 248/35 
Meßgrößenumformer 232/12 
Meßschaltung, LED 208/20 
MeBtechnik, U 114 D/U 124 D 
215/69ff. 
MeBteiler 221/75 235/80 
Meßverstärker 230/8, 25 
- für Gleich- und Wechsel- 
spannung 230/61 
~, C 520 Р 221/89. 
235/87. 
Meßwandler, С 520 D 
221/45ff. 235/474. 
Meßwert, zwischenspeichern 
221/38, 235/40 
meßwertanzeigender Umsetzer 
232/103 
MID 234/33 
Migration, lawineninduziert 
229/44 236/44 
Mikrocomputer, Strom- 
versorgung 227-228/177 
Mikrocomputerkonzept 
227-228/7 
Mikrofonausgangsspannung 
230/56 
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Mikroprogrammsteuerung 
229/81 236/81 

Mikroprozessorbaustein 8080 
203/82ff. 222-223/160ff. 

-- U 808 D 203/6ff. 

- U 880 D 203/32ff. 
222-223 /111ff. 

Mikrorechentechnik, Grund- 
lagen 202/9ff. 
222-223/9ff. 

Mikrorechner, Anzeige mit 
LED-Element 204/57 

-, Basiskonfiguration 
224-225/69ff. 

‘-, Bedienelement 204/55 · 

-, Schaltkreis 202/37ff. 
222-223/44ff. 

-, Steuerung 204/53 

Mikrorechnersoftware 
224-225/118ff. 

Mikrorechnersystem 204/100 

Mikrorechnersystem K 1510 
232/94 | 

Mikrorechnersystem К 1520 
232/98 

Mikrotaster 226/36 

Mindestfrequenz des Takt- 
signals 229/53 236/53 — 

Mindestluftspalt 249/27 

Mindestspannungsdifferenz 
239/7 А 

minimaler Flüssigkeitspegel, 
Warnschaltung 211/103 

Minutentimer, digitaler 
215/91£f. 

Mischerauskopplung 240/13 
243/13 

Mischpult, LED-Pegelanzeige 
208/56f. 

Mischstufe 237/9 

-, Zusammenschaltung 
219-220/187 

Mischverstärkung 237/11 

Mitkopplung, frequenz- . 
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abhängig 230/36 
Mittelpunktgleichrichter 
201/12 
Mittelwert, arithmetischer 
230/39 
-, linearer 230/39 
-, quadratischer 230/39 
Mittenfrequenz 244/10 
Mittenspannungserzeugung 
240/74 243/74 
Mittenspannungskorrektur 
240/73 243/73 
Mittenspannungsregelung 
240/71 243/71 
MODULA 2 234/8 
Modulationsart 244/10 
Modulationsfrequenz 240/45 
243/45 | 
Modulator, В 555 р 
213-214/145ff. 
Momentenregelung 246/42 
Monatstimer 205-206/43ff. 
Monitor 224-225/68 
Monitorausgang 209/18 
Monitorbaugruppe 209/35f. 
Monitorprogramm 227-228/104 
Mono-Stereoumschaltung 237/52 . 
Mono-Brückenschaltung 
240/70, 79 243/70, 79 
Mono-Stereo-Überblend- 
schaltung 240/39, 90 
243/39, 90 
mono/stereo-Umschaltung 
226/49 
Monoflop 213-214/133 
241/18 248/16 
-, astabiles 213-214/123 
-, В 555 D 213-214/80ff. 
-, digitales 215/97 
-, nichttriggerbares 213-214/47 
-, rücksetzbares 213-214/134 
-, Triggern 213-214/45 
-, U 114 D/U 124 Р 215/67 
Monoflop-Kippzeit 226/72 


monolithische Quarzfilter 244/38 
monostabile Funktion, 
В 555 D 213-214 /40ff. 
- Kippstufe, A 302 D 
207/328. 
monostabiler Multivibrator 
238/88 К 
~ A 302 D 207/36. 
Monosynchronisation 
224-225/30 
Monotonie 232/20 
MOS-Leistungstransistor 
249/10 
MOS-PROM 202/65 222-223/71 
MOSFET 226/6 
MOSFET-Schaltermatrix 226/44 
Motordrehmoment 238/48 
Motordrehzahl, konstant, 
Regelanordnung 246/17 
Motorkonstante 233/100 
Motorleistung, Vergrößerung 
246/14 
Motorsteuerung, opto- 
elektronische 217-218/148 
Motorstopp 233/66 
Motorumsteuerung durch Licht 
217-218/151 
Motorwirkungsgrad, drehzahl- 
abhängig 246/16 
MOVE 227-228/105 
MPX-Signal 240/47 243/47 
MSI 229/118 
Multiemitterspeicherzelle 
229/30 236/30 
Multimeter mit Analoganzeige 
230/84 
Multimetereingangsstufe, 
hochohmig 232/93 
Multiplex 229/118 
Multiplex-Mode 232/99 
Multiplexbetrieb 237/93 
Multiplexer 232/11 
Multiplexerschaltkreis 
К 561 KP2 232/96 


Multiplizierer 240/17 
243/17 

Multivibrator, astabiler 
205-206/59 

-, astabiler 215/69 

-, astabiler, A 302 D 
207/47 

-, astabiler, В 555 D 
213-214/54, 117ff. 

-, einstellbares Impuls- 
verhältnis 213-214/55 

-, konstantes Impulsverhält- 
nis 213-214/57 

-, monostabiler, A 302 D 
207/368. 

Multplizierer, Sinusgenerator 
mit 209/12 

Mutingschaltschwelle 237/87 

MUX 229/118 


Nachbarfrequenz 244/9 
Nachbarkanalselektivität ` 
244/11 244/24 
Nachbarkanalstörungen 
240/47 243/47 
Nachlauf 233/64 
Nachlaufregler für 
Registriereinrichtung 
spannungsgesteuert 233/109 
Nachstimmschaltung 240/12 
243/12 
Nachstimmspannung 237/33 
Nachzündautomatik 246/31 
Nachzündrate 246/32 
Nachzündung 246/13 
Nadelimpuls 226/35 
Nahverbindung 248/48 
natürliche Strahlungsquelle 
217-218/12 
NDRO 229/118 
Nebenempfangsstelle Unter- 
drückung von 240/26 
243/26 
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Nebenspalt 219-220/210 

Nebenspur-Dämpfungsmaß 
219-220/94, 95 

Neberspurdämpfung 
219-220/122 _ 

NEGATION 202/41 
222-223/48 

negative Zahl, Darstellung 
202/17 222-223/17 

Negativregler 239/12ff., 46ff. 

Negator, В 555 D 213-214/37 

Nenn-Vormagnetisierungsstrom 
219-220/96 

Nennbandzug 219-220/206 

Меппћив 219-220/66, 68 

-, Festlegung 219-220/148 

Nenngröße, Stabilität 201/4 

Nennlöschstrom 219-220/95 

Nennspannung 201/4 

Nettogewichtswaage 232/9 

Netzbetrieb, Langzeitgeber 
211/50f. 

Netzbrummen 233/34 

Netzbrummunterdrückung 
239/57 

Netzeinbruch 249/90 

Netzfehlererkennung 249/81 

Netzhöchstspannung 239/61 

Netzrippel 246/53 

Netzspannungsschalter, 
potentialgetrennter 
213-214/82ff. 

netzsynchroner 50-Hz-Impuls, 
Optokoppler 217-218/138 

netzsynchroner 100-Hz-Impuls, 
Optokoppler 217-218/138 

Netzteil 211/32 

-, elektronische Glättung 
210/91 

-, geregeltes 201/9 , 

-, Grundschaltung 201/7 

-, linear geregelt 201/8 

-, Sicherheitsforderung 
201/9ff. 
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-, spezielle Anforderung 
201/7 

Netztransformator 201/18. 

-, Berechnung 201/20 

Neutralisation 244/48 

NEW 234/19 

NEXT 234/61 

NF-Bereich, Dreiecksspannungs- 
generator, A 302 D 207/56 

NF-Einstellkombination 
240/52ff. 243/52ff. 

NF-Kopfhörerverstärker 
215/73 

NF-Leistungsverstärker 
240/70ff. 243/70. 

-, mit aktiver Klangregelung 
233/48 

NF-Millivoltmeter, linear 
anzeigend 230/79 

NF-Pegelanzeige mit LED 
208/56ff. 

NF-Sichtgerät 213-214/151ff. 

NF-Verstärker mit Lautsprecher 
215/74 | 

NF-Verstärker, LED-Pegel- 
anzeige 208/56f. 

-, Vergrößerung der Ausgangs- 
leistung 233/54 

NF-Verstärker-Brücken- 
anordnung 210/69 

NF-Vorverstärker 230/59 

Nibble 229/118 

Nicht-Funktion 202/41 
222-223/48 

nichtflüchtiger Speicher 
229/118 

nichtinvertierende Grund- 
schaltung 230/14 

nichtinvertierender Schmitt- 
Trigger 209/11 

- Treiber, В 555 Р 213-214/37 

- Verstärker 226/47 

nichtmaskierter INTERRUPT 
203/42 222-223/121 


nichtspeicherbezogener 
Befehl 202/25 222-223/32 
nichttriggerbarer Monoflop 
213-214/47 
Niederspannungs-Schaltregler 
239/8 
Niederspannungs-Zeitlampe 
213-214 /91ff. 
Niederspannungsschaltregler 
249/19 
Niederspannungssensorlampe 
213-214/93 
NK-Akkumulator, Ladegerät 
213-214/186f. 
NMI 227-228/108 
non-volatile 229/118 
Notizspeicher 203/6 
NRZ-Datensignal 248/52 
Nulldurchgang der Netzspannung 
246/13 
Nulldurchgangsdetektor 226/86 
Nulldurchgangsimpuls 246/24 
Nullpunkt-Temperatur- 
koeffizient 230/66 
Nullpunktdrift 230/8 
Nullpunktfehler 230/13, 47 
Nullpunktkorrektur, 
automatische 226/74 
Nullschalter, Ein- und Aus- 
gangszähler 213-214/99ff. 
Nullspannungsschalter 
205-206/134 246/10ff., 51 
-, Schaltbeispiele 246/86 
Nullspannungsschaltkreise, 
gemeinsame Funktions- 
einheiten 246/20ff. 
Nullspannungsschaltung 246/9 
numerisches Programm 
224-225/82£f. 
Nur-Lese-Speicher 202/63 
222-223/70 
Nuten 238/11 
Nutz-/Stör-Verhältnis 244/11 
Nutzfluß 219-220/66 


obere Schaltschwelle 248/30 

Obertonquarze 248/39 

Oberwelle 233/81 244/16 

Oberwellenanteil 237/8 

ОС 229/118 

octal 229/118 

ODER-Funktion 202/39- 

ODER-Funktion 222-223/46 

ОЕ 229/118. 

offener Optokoppler 
217-218/87ff. 

Offset eines AD-Umsetzers 
232/16 

Offset-Binärcode 232/19 

Offsetkompensation 230/8 

Offsetspannung 230/12, 20 

Offsetspannungsdrift 230/28 

Offsetstrom 230/7, 11 

Ohmmeter 230/91 

-, digitales, C 520 D 
221/94ff. 235/94ff. 

-, linear anzeigend 230/74 

ohmscher Abschwächer 244/56 

Oktalsystem 202/19 | 
222-223/19 

ON 234/58, 72 

Opal 216 226/57 

Open-collector-Ausgang 
248/24 

Operation, logische 202/26, 
38 222-223/32, 45 

-, – Rechenregel 202/41ff. 
222-223 /48ff. 

Operationscode 202/25 
222-223/32 

Operationscode-Holzyklus 
203/39 222-223/118 

Operationscodebytes, 
Mikroprozessor 203/114ff. 

Operationsteil 202/24 
222-223/31 ; 

Operationsverstärker 232/12 

-, mit Fototransistor 
217-218/71 
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-, ohne Gegenkopplung 232/57 

-, Kfz-Bordnetz 216/72 
231/80 | 

-, Stromversorgung 201/46 

-, Temperaturregelung 
211/80. 

-, TTL-kompatibel 248/28 

Operator 234/25 

optische Grundlage, LED 
208/6ff. 

- Kontrolleinrichtung 237/7 

optisches Hilfsmittel 
217-218/103ff. 

optische Strahlung 
217-218/9ff. · 

optoelektronische Motor- 
steuerung 217-218/148 

~ Zählrichtungslogik 
217-218/114 

optoelektronischer Geber 
216/16 231/17 

~-, Ausführung 216/38 
231/4 

Optokoppler 208/9 
217-218/736f. 

- in Leistungselektronik 
217-218/132 

- mit Fotodiode 217-218/83f. 

- mit Fototransistor ` 
217-218/77 248/56 

– schaltet Thyristor 
217-218/132 

- steuert RS-Flip-Flop 
217-218/140 

- steuert Schmitt-Trigger 
217-218/139 

-, Art 217-218/76ff. 

-, Bauform 217-218/74 

-, Daten 217-218/190, 191 

-, Eigenbau 217-218/90 

-, Ein/Aus-Motorschalter 
217-218/151 

-, Fotothyristorfunktion 
217-218/147 
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-, mit Fototransistor 248/56 

-, mit Infrarot-Emitterdiode 
248/58 

-, offener 217-218/87ff. 

-, TTL-Signalübertragung 
217-218/141 

-, Umschalter für 2 Drehzahlen 
217-218/151 

Optokoppler-Einsatz 248/56 

Optokoppler-Leistungsstufe 
217-218/133 

Optokoppler mit Fotodiode, 
IS-Ausgang 217-218/85 

Optokoppler-Parameter 
248/59 

Optokoppler schaltet Triac 
217-218/133 

Organisationsprogramm 234/9 

Orgel, elektronische, strom- 
gesteuerter Sägezahn- 
generator 207/74ff. 

Ortsveränderung, Signali- 
sierung 215/86 

ORWO-Kassettenaudioband 
219-220/74 

ORWO-Spulenband, Daten 
219-220/74 у 

Oszillator 237/8 240/10 
243/10 

-, mit 2 Gattern 241/13 

-, spannungsgesteuert 
232/28 

-, U 114 D/U 124 Р 215/79 

Oszillatorinverter 215/51 

Oszillatorstabilisierung 
244/36 

Oszillatorteil, Е 355 р 
205-206/35ff. 

Oszillograf, Ablenkgenerator 
213-214/67 

Otto-Motor, Zündanlage 
216/5 231/5 


Packungsdichte 229/119 
PAL 229/48 236/48 
Panelmeter, digital 232/11 
Papiervorschub 233/77 
Parallelansteuerung, LCD 
208/77 
Parallelausgabe über 
Zwischenspeicher 221/37f. 
235/391. 
Paralleldrahtleitung 244/31 
parallele AD-Umsetzer 
232/31, 75 
paralleler Ein-/Ausgabe- 
Baustein, U 855 D 
224-225/9f. 
paralleles Addierwerk 
202/92 222-223/98 
Parallelgegenkopplung 
219-220/154 
Parallelladen 226/71 
Parallelregler 201/32, 41 
Parallelresonanzschaltung, 
aperiodische 215/47 
Parallel-Schnittstelle 
232/98. 
Parallel-Serienwandler 
227-228/48 
- 74165 227-228/55 
Parallelwiderstand 248/10 
Parasitärkapazität 241/7 
Parity-Flag 203/8 
Parity-Überlauf-Flag 203/35 
222-223/114 . 
Paritätsprüfer 202/85ff. 
222-223/92ff. 
Parklichtschalter 
217-218/158 
- mit A 302 D 207/26 - 
passiver Klangsteller 
240/67 243/67 
PCM-Verfahren 227-228/96 
Pegel, Umrechnung 
219-220/212 
Pegelabsenkung 226/56 


Pegelanpassung 248/26 
Pegelanzeige, logarithmische 
219-220/197 
Pegeldefinition 226/10 
Pegelprüfstift 238/85 
Pegelregelung, automatische 
219-220/36. 
Pegeltonteil 219-220/125 
Pegeiverstärker, A 302 D 
207/21 
Pegelvoreinsteller 226/40 
Pegelvoreinstellung 226/47 
Pegelwandler 248/6 
-, TTL auf CMOS, В 555 р 
213-214/37 
Pegelwandlung 248/23 
Pegeliiberschreitung 248/28 
Periodendauermesser 215/83 
Periodengruppensteuerung 
246/86 . 
periodische Dosierungs- 
‚schaltung 205-206/116 
– Langzeitsteuerung 
213-214/158ff. 
– Zeitfunktion 232/10 
periodischer Kurzzeit- 
schalter 205-206/99ff. 
peripherer Baustein, 
Programm 224-225/108ff. 
– Rechnerschaltkreis 204/1. 
224-225/1ff. 
Peripherieschaltung 248/60 
Permanenterregung 238/18 
Permeabilität 249/21 
Phase-Encoding 227-228/96 
Phasenanschnitt im Bereich 
des Nulldurchgangs 246/55 
Phasenanschnitt, Prinzip 
246/13 
Phasenanschnittschaltkreise, 
gemeinsame Funktions- 
einheiten 246/20ff. 
Phasenanschnittsteuerung 
226/84 246/26 
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Phasencharakteristik eines 
Schwingkreises 244/18 
Phasenfilter 240/49 243/49 
Phasen/Frequenzvergleicher 
237/46 
Phasenkorrekturschaltung 
240/47 243/47 
Phasenmaß 244/19 
Phasenschieberkondensator 
238/41 
Phasenschieberkreis 237/87 
Phasenspielraum 230/37 
Phasensprungmethode, LCD 
208/77 
phasenstarre Regelschleife 
237/45 
Phasenvergleichsschaltung 
240/39 243/39 
Phasenvergleichsstufen 
240/39 243/39 
Phasenverhalten 244/17 
phasenverkettete Schleife 
240/38 243/38 
Phasenverschiebung 233/80 
Phasingfilter 244/37 
Photonenbahn 217-218/22 
physikalische Grundlage, LED 
208/6ff. 
Piezo-Biegestreifen-Motor 
238/44 
piezoelektrische Wandler 
244/35 
Piezofilter, Resonanz- 
frequenz 240/33 243/33 
Piezokompaktfilter 240/20 
243/20 
Piezolan 238/44 
Pilotsignal 237/7 
Pilotton 240/38 243/38 
pin 229/119 
PIN-Diode 217-218/50 
Pinbelegung bei Festwert- 
speicher 236/110 
pinch off 229/45 236/45 
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РІО, U 880 D 204/8 
p-Kanal-MNOS-Technologie 
226/16 
p-Kanal-MOSFET 226/6 
PL/1 234/8 
Plancksche Konstante 
217-218/11 
plastische Dehnung 
219-220/64 
Piattenspielerantrieb ` 
226/60 
PLL-Frequenzsynthese 237/45 
PLL-Stereodekoderschaltkreis 
240/38 243/38 
PN-Fotodiode 217-218/49 
pnp-Lateral-Transistoren 
233/10 
pointer 234/48 | 
Polaritätsumschalter, 
automatischer 230/93 
Polfläche 219-220/210 
Portabel-Konzept 240/88 
243/88 
Positioniergenauigkeit 
238/22, 26 
Positionierungseinrichtung 
233/64 
Positionsanzeige, digitale, 
Gabelkoppler 217-218/128 
Positionscode 202/21 
222-223/21 
Positivregler 239/12ff. 
potentialfreie Impulsüber- 
tragung 217-218/143 
potentialfreies Rücksetzen, 
RS-Flip-Flop 217-218/140 
- Setzen, RS-Flip-Flop 
217-218/140 . 
potentialgetrennter Netz- 
spannungsschalter 
213-214/82ff. 
Potentiometer, elektronische 
209/23 219-220/180 
240/57 243/57 


-, -, Baugruppe 209/42f. 

potentiometrische 
Beschaltung 230/27 

power rate 238/48 

Power-fail-Signal 249/90 

Power-On-RESET 227-228/18 

Prell-Burst 241/19 

prellfreie Taste 213-214/70 

-, elektronisch verriegelt 
213-214/71 

Prellunterdriickung 205-206/49 

PRINT 234/51 

PRINT USING 234/78 

Prioritäten 234/41 

Probeband 219-220/208 

Problemanalyse 234/13 

Programm 202/9 222-223/9 

- zur LED-Anzeige 
224-225/77EE. 

-, Division 204/89ff. 

-, Ziehen der Quadratwurzel 
204/93ff. 

Programmable Read Only 
Memory 202/54, 64 
222-223/61, 70 

Programmaufbereitung, 

Schritt 224-225/66 

-, Systemprogramm 224-225/67 

Programmaufbereitungssystem 
224-225/66ff. 

Programmbeendungsanweisung 
234/15 

Programmbeispiel, 
Mikrorechner 224-225/82ff. 

Programmgeber 238/21 

programmierbare Festwert- 
speicher 229/119 

programmierbarer ROM 202/64 
222-223/70 

-, Teiler 237/46 

Programmierelement 229/43 
236/43 

Programmieren, Impuls- 
diagramm 227-228/79 


Programmiergerät für schritt- 
weises Programmieren 
229/92 236/92 

Programmiergerät, 
automatisch 229/94 
236/94 

-, mikrorechnergesteuert 
229/95 236/95 

Programmiersprache 234/7 

Programmierung 229/92 
236/92 

Programmierung, 8251 
224-225/58 

Programmiervorschrift 
227-228/79 

Programmierwiderstand 
239/56 

Programmschaltwert 229/81 
236/81 

Programmschleife 234/58 

Programmtest 234/12 

Programmunterbrechung 
202/34 222-223/41 

-, 8080 203/89 222-223/167 

Programmwahleinheit mit 
Kurzhubtasten 226/36 

Programmwahlschaltkreis 
226/11 237/49 

Programmzeile 234/15 

PROM 202/54, 64 
222-223/61, 70 

-, programmierbarer 202/64 
222-223/70 

Proportionalregelverhalten 
246/11 

Prozessor, Digitaluhr mit 
204/63ff. 

-, Steuerung, Mikrorechner 
224-225/70 

Prozeßautomatisierung 232/7 

Präzisions-Referenzelement 
232/50 

Präzisionsgleichrichter 
230/41, 87 
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Präzisionsoperationsverstärker 
230/19- 

Präzisionsvariante 238/21 

Präzisionswiderstandsnetzwerk 
237/34 

Prüfband, Anfertigen 
219-220/130 

Prüfbiterzeugung 202/85ff. 
222-223/92ff. 

Prüfgenerator für 455 kHz 
215/78 

Prüfgenerator mit NF- 
Modulation 215/79 

Prüfnetzteil mit 
Strombegrenzung 239/74 

Prüfschaltung, LED 208/20 

Prüfspannung, Optokoppler 
217-218/86 

Pseudo-Quadrofonie 
219-220/8 

Pseudozufallsgenerator 
209/20 . 

Pseudozufallszahlen 234/31 

Pufferspeicher 202/69 
222-223/76 

Pufferverstärker, A 302 D 
207/21 

Pull-up-Widerstand 229/58 
236/58 

Pulsbreiteneinstellung, 
fernsteuerbare 213-214/98 

Pulsbreitenmodulation 
227-228/91 

Pulsbreitenmodulator 
213-214/147ff. 249/39 

Pulsbreitensteuerung 
213-214/96 249/31 

-, Kleinmotor 213-214/97 

Pulsdauermodulator 201/77 
249/39 

Pulsfolgegenerator 
213-214/111 

Pulsgenerator 209/16f. 

-, Baugruppe 209/34 
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Pulslagemodulator 
213-214/150 

Pulslängenmodulator 232/48 

Pulssignal, Oszillogramm 
209/60 

Pulsverhältnis 233/74 

Pulsweitenmodulator 249/39 

Pumpphasen 249/9 

PWM 249/24 

P351 D, Daten 205-206/144 

Р 355 D, Daten 205-206/144 


Quadratwurzelziehen, 
Programm für 204/93ff. 
Quadrofonie 219-220/8 
Quantisierungsstufe 232/16 
Quarzabzweigfilter 244/37 
Quarzbrückenfilter 244/37 
Quarzfilter, monolithische 
244/38 
Quarzgenerator 
213-214/137f. 
Quarzgenerator 248/35 
Quarzoszillator 237/69 
-,U114D 215/16 
Quarzweckertyp 215/22 
Querkrümmung 219-220/61 
Quermagnetisierung 
219-220/208 


Races 248/68 
Radiorecorder 240/70 
243/70 
RAM 202/54 222-223/61 
229/19, 24, 119 
236/19, 24 
Rampengenerator 246/12 
Rampenkondensator 246/54 
RAM-Schaltkreis 202/73ff. 
222-223/80ff. 
RAM-Speicher 227-228/25 
-, dynamische 227-228/32 


-, statische 227-228/30 

RAM-Testprogramm 
227-228/39 

Random Access Memory 202/ 54 
222-223/61 

RANDOMIZE 234/31 

RAS 229/119 

RAS-ONLY-Zyklus 227-228/34 

Raumwinkel 217-218/29 

Rauschen 217-218/35 
219-220/118f. 244/14 

Rauschgenerator 209/20f. 

-, Baugruppe 209/39ff. 

Rauschmaß 244/14 

Rauschoptimum, A 210 210/52 

Rauschquellenersatzschaltbild 
219-220/151 

Rauschspannung 239/49 
240/58 243/58 

· Rauschunterdrückerschaltung 
226/40 

Rauschzahl 244/14 

RC-Filter 244/20 

RC-Generator 248/33 

RC-Glied 221/41 235/43 

READ 227-228/107 234/46 

Read Only Memory 202/54, 
63 222-223/61, 70 
229/119 

Rechenoperation 202/26 
222-223/32 

-, U 808 D 203/17, 18 

-, U880 D 203/53, 60ff. 
222-223/132ff. 

Rechenprogramm 204/79ff. 

-, Mikrorechner 
224-225 /87£E. 

Rechenregel, logische 
Operation 202/41ff. 
222-223 /48ff. 

Rechenschaltkreis 202/88ff. 
222-223/94ff. 

Rechenwerk 202/9, 11 
222-223/9, 11 229/69 236/69 


Rechnen mit Dualzahl 
202/106 | 

- mit Gleitkommazahlen 
202/111 

Rechner, Aufbau 202/9. 
222-223/9ff. 

-, Befehlsschlüssel 202/25 
222-223/32 

Rechnernetz 204/105 

Rechteck-Dreieck-Generator 
226/83 

Rechteckformer 213-214/64 


Rechteckgenerator, schaltbar 


238/72 

-, spannungsgesteuert 
238/73 . 

Rechteckimpulse 249/39 

Rechtecksignal, Oszillogramm 
209/59£. 

Rechteckspannungsgenerator 
233/70 

- mit veränderlicher Fre- 
quenz und variablem Tast- 
verhältnis 233/74 

-, universeller 233/70 

Reduktionsdiagramm 245/10 

Referenzdiode 247/69ff. 

Referenzimpulsbreite 238/86 

Referenzspannung 233/61 
239/15 246/21 249/80 

-, temperaturstabile 201/37 

Referenzspannungsquelle 
221/52 232/53 235/55 
239/67, 89 

-, МАА 723 232/64 

Referenztransistor 232/60 

Referenzzähler 232/64 

Reflektor-Ziffernanzeige- 
system 208/15 

Reflexion 248/51 

Reflexkoppler 217-218/88 

-, Daten 217-218/190, 191 

Reflexverfahren 216/16 
231/18 
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Refresh 229/17, 119 
236/17 

Regel- und Überwachungs- 
schaltkreis B 2600 DG 
249/79 

Regelabweichung 246/18 

Regelanordnung 246/17 

regelbarer Steuerausgang 
210/100 

Regeleinrichtung 201/38 

Regeleinsatzpunkt 240/7 
243/7 

Regelgeschwindigkeit 239/57 

Regelkreis, Prinzip 
201/3 1ff. 

Regeinetzteil, einstellbar, 
symmetrisch 239/69 

Regelnetzwerk 210/48 

Regelschaltung 201/8 

–, integrierte 201/42ff. 

-, lineare 201/31ff. 

-, steuerbare 221/68 
235/73 : 

Regelschwingung 249/39 

Regelspannungserzeugung 
244/66 

Regelstrecke 201/32ff. 

Regelumfang 237/13 240/8 
243/8 

Regelung durch drehzahl- 
abhängigen Motorwirkungs- 
grad 246/16 

- mit konstanter 
Frequenz 201/77 

-, stromgeführt 246/17 

-, tachogeführt 246/17 

Regelverstärker 233/97 
240/39 243/39 246/24 
249/80 | 

Regiespur 219-220/208 

Register 202/47ff. 
222-223/54ff. 229/16 
236/16 

-, dynamisches 203/7 
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Registeroperand 203/37 
222-223/117 

Registerstruktur, 8080 
203/83 222-223/160 

– U 880 D 203/32 
222-223/112ff. 

Registratur, U 808 D 203/6 

Registriergerite 233/77 

Regler, stetig 239/6 

Reglersperrphase 249/25 

Reibmoment 238/10, 26 

Reihengegenkopplung 
219-220/154 

Reihenregler 201/32, 38 

- mit Differenzverstarker 
201/40 

ReiBdehnung 219-220/62 

Reißkraft 219-220/64 

Relais mit Schutzrohr- 
kontakten 232/40 

Relaiskontakte 248/60 

relative Adressierung 
203/37 222-223/116 

-, Aussteuerbarkeit 
219-220/69 

-, Bandbreite 244/10 

-, Empfindlichkeit 
219-220/69 

-, Höhenempfindlichkeit 
219-220/69 

relativer Leistungspegel 
219-220/213 

-, Spannungspegel 
219-220/213 

relative Vormagnetisierung 
219-220/68 

REM 234/44 

remanenter Fluß 219-220/66 

~, SattigungsfluB 219-220/66 

Remanenz 219-220/64 

RENUMBER 234/85 

Repeat-Funktion 227-228/73 

Reproduzierbarkeit 238/29 

REPROM 202/67 222-223/73 


RESET 227-228/18 

Reset-Impuls 248/60 

Resonanzfrequenz 237/9, 14 
238/29 244/21 

- des Schwingkreises 244/7 

Resonanzwiderstand 244/21 

- des Parallelschwingkreises 
244/23 

Resonanzübertrager 240/50 
243/50 

Resonator, dielektrisch 
244/34 

-, elektrisch 244/31 

-, elektromagnetisch 244/34 

-, mechanisch 244/34ff. 

Restartbefehl 203/20 

Restfluß 219-220/66 

RESTORE 234/48 

RETURN 234/66 

Reversierfrequenz 238/28 

Rezirkulierlogik 229/88 
236/88 

Richtungsdiskriminator 
217-218/121 

Richtungstaktschrift 
227-228/96 

Riffelfaktor 238/51 

RIGHT 234/33 

Ringmagnetkopf 219-220/82 

RND 234/31 

Rohspannung 201/8 

Rohspannungserzeugung 
201/12ff. 

ROM 202/54, 63 
222-223/61, 70 229/19 
236/19 

- mit Diodenmatrix 229/40 
236/40 

- programmierbarer 202/64 
222-223/70 

ROM-Schaltkreis 202/708. 
222-223/76f. 

rotate 229/119 

Rotationsentwicklung 211/88ff. 


Rotationsschrittmotor 
238/19 
Rotationsschrittmotor, 
-, bipolar erregt 238/31 
-, unipolar erregt 238/29 
Rotortragheitsmoment 238/25 
238/48 
RS-Flip-Flop 211/16 241/19 
-, 4-s-Takt 215/30 
-, potentialfreies Rück- 
setzen 217-218/140 
RTSB 227-228/75 
Rückführungswiderstand 232/67 
rückgekoppelter Differenz 
verstärker 240/10 243/10 
Rückkehrbefehl 203/21 
Rückkopplungsschleife 
229/52 236/52 
Rückmeldeanzeige 226/29 
Rückmischverfahren 237/62 
rücksetzbares Monoflop 
213-214/134 
Rücksetzeingang 229/23 
236/23 248/44 
Rücksetzen, potentialfreies, 
RS-Flip-Flop 217-218/140 
Rückwickelmotor 219-220/206 
Rückwirkeingänge 226/16 
Rückwirkungsfreiheit 241/52 
Rückwärtssteilheit 245/17 
Rückwärtszähler 232/64 
Rudermaschine 238/93 
ruhestromfreie Türkontrojle 
205-206/63ff. 
tuhestromfreier Signalgeber 
213-214/120 
RUN 234/18 
Rundenzähler 241/77 
Rundlauf 238/11 
Rutschkupplung, dreiteilige 
219-220/49 
R-2R-Netzwerk 232/72 
R-300-Code 202/24 
222-223/24 
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$АА 1290 237/44 

Säbelförmigkeit 219-220/61 

Sägezahn 232/24 

Sägezahngenerator 209/14. 
249/39 

- für Kippteil, A 302 D 
207/658. 

-, Baugruppe 209/308. _ 

-, getriggerter, A 302 D 
207/68ff. 

-, stromgesteuerter, A 302 D 
207/748. 

-, synchronisierbarer, A 302 D 
207/65 

Sägezahnimpuls, Oszillogramm 
209/60 

Sägezahnumsetzer 232/24 

Sample&Hold-Baugruppe 
227-228/94 - 

Sample&Hold-Schaltung 
232/11 ~ 

sampling-Theorem 232/13 

Sanftanlauf 246/29 

Sanftanlaufkondensator 
246/21 

Sättigung 248/13 249/20 

Sättigungsbegrenzung 237/8 

Sättigungsfluß, remanenter 
219-220/66 

Sättigungsgrenze 249/25 

Sättigungsremanenz. 
219-220/65 

Sättigungsspannung 244/62 

Sättigungsstrom 219-220/96 

Saugkreis 237/11 

SAVE 227-228/106 

Save Operating Area 210/60 

Schalenkern 248/36 249/20 

Schallquelle, Frequenzumfang 
219-220/11 

Schallspeichertechnik, 
magnetische 219-220/18ff. 

Schaltalgebra 202/38ff. 
222-223/45ff. 
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Schaltaugenblick 249/24 

Schaltband 219-220/209 

Schaltdiode 247/38. 

Schaltermodell 249/8 

Schaitfolgefrequenz 248/13 

Schaltfrequenz 249/39 

Schalthysterese 233/60 

Schaltkreis für Mikrorechner 
202/37ff. 222-223/44ff. 

-, Anschluß an 8080 203/88 
222-223/165 

-, AnschluB an U 808 D 
203/28 

Schaltkreisausgangspegel 
226/9 

Schaltkreisfreigabeeingang 
226/15 

Schaltnetzteil 201/9, 67ff. 
249/31 

-, Anlaufschaltung 201/80 

-, Dimensionierung 
201/74ff. 

-, Entstérschaltung 201/30 

-, Farbfernsehempfanger 
201/81. 

-, Leistungsteil 201/74 , 

-, Steuerschaltung 201/77 

Schaltregler 239/5 249/7 

-, Ausgangskondensator 
249/30 

Schaltschwelle 248/30 

-, wählbar 241/16 

Schaltspannungsregler 
201/8, 60. 

-mit MAA 723 201/65 

-, Steuerschaltung 201/64 

Schaltstufe, schnelle 
248/11 

-, Zusammenschaltung ` 
219-220/187 

Schalttafelinstrumente 
232/11 

Schalttransistor, Anfor- 
derung 201/69 


-, Ansteuerung 201/71 

-, Schutzbeschaltung 201/72 

Schaltverstärker 233/61 
238/96 

- mit Hysterese 233/63 

Schaltverzögerung 248/30 

Schaltzeit, Definition . 
248/11 

-, Fotodiode 217-218/54 

-, Fototransistor 
217-218/67 А 

-, Optokoppler 217-218/79 

-, Transistor 245/18 

-, Strahlungsempfänger 
217-218/36f. 

Scheibenläufer 238/11 

Scheinwiderstand 248/10 

Scheitelwert 230/38 

Scherungsspalt 219-220/210 

Schichtband 219-220/209 
Schieberegister 229/16, 50 

` 236/16, 50 

-, dynamisches 229/53 
236/53 | 

-, statisches 229/52 
236/52 

Schieberuckeln, Beseitigung 
216/96 | 

Schirmdämpfungsmaß 
219-220/94 

Schirmung 241/57 

Schlaffunktion 229/12 
236/12 

Schlafzustand 241/74 

Schleifenwiderstand 
213-214/57 

Schlupf 219-220/206 

Schmitt-Trigger 241/16 
248/30 

- mit Operationsverstärker 
248/31 

- mit CMOS-Gattern 248/30 

-, nichtinvertierender 
209/11 


Schnellgang Test, U 114 р 
215/17 
Schnellstoppdüse 216/91 
Schnellstoppschaltung 
217-218/148 
Schnittstellen, asynchrone 
248/48 
-, synchrone 248/48 - 
Schottky-Diode 229/34 
236/34 249/49 
Schottky-Gleichrichterdiode 
247/33 
Schreib-Lese-Speicher 
202/54ff. 222-223/61ff. 
229/120 
- mit seriellem Zugriff. 
229/50 236/50 
- mit wahlfreiem Zugriff 
229/24 236/24 
Schreiberholzeit 229/12 
236/12 
Schreibfreigabe 229/12 
236/12 
Schreiboperation 229/9 
236/9 . 
Schreibvorgang 227-228/34 
Schritt 238/24 
Schrittantrieb, Nennbetriebs- 
abläufe 238/32 
Schrittfehler 238/25 
Schrittfrequenz 238/19, 23 
Schrittmotor 238/22 
Schrittwinkel 238/24 
Schrittzahl 238/23 
Schubabschaltung, elek- 
tronische 216/78ff. 
231/87. 
Schutzbeschaltung 215/44 
-, CMOS-Gatter 215/12 
-, Schalttransistor 201/72 
Schutzerdung 201/10 
Schutzisolierung, Gehäuse 
201/11 
Schutzkleinspannung 201/11 


Schutzleiteranschluß, lösbar 
246/7 
Schutzmaßnahme 201/10 
239/45 . 
Schutzschaltung 201/49ff. 
210/58 239/16 
-, integrierte 240/73 
243/73 
-, Leistungstransistor 
216/33 231/3 
-, Störspannung 215/71 
Schutzschichtband 
219-220/209 
schwebender Regler 239/11 
Schwebung 237/10 
Schwellwertschalter 
213-214/28ff. 
-, 2Inverter 215/64 
-, Impulsformer 215/67 
Schwellwertschalterprinzip 
240/39 243/39. 
Schwingkreis 244/21 
-, Phasencharakteristik 
244/18 
Schwingkreisgüte 244/21 
Schwingschaltung, U 114 D, 
U 124 D 215/47 
Schwingungspaketerzeugung 
246/9 
Schwingverhalten 215/46f. 
238/24 
Schwingwiderstand 244/21 
Scrape Flutter 219-220/18 
SC 206/SC 207 245/24 
SC 236/SC 237/SC 238/SC 239 
245/25 
SC 307/SC 308/SC 309 245/28 
SD 168 245/30 · 
SD 335/SD 337/SD 339 245/31 
SD 336/SD 338/SD 340 245/33 
SD 345/SD 347/ SD 349 245/35 
SD 346/SD 348/SD 350 245/37 
SD 600/SD 601/SD 602 245/43 
SD 802 245/45 
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SD 812 245/46 
second breakdown 233/12 
Seitenbandfilter 240/47 
243/47 
Selbsterregung 237/8 
Selbsterregungserscheinung 
239/27 
Selbsthaltemoment 238/25 
Selbsthaltung 248/63 
selbstschwingender Transistor- 
Transverter 201/53 
Selektionseigenschaften 
240/37 243/37 
Selektionsmittel 244/20. 
Selektivität 244/11 
Selektivverstärker 
244/7ff., 44 
- mit Rückwirkung 244/47 
– Wechselstromersatz- 
schaltung 244/45 
Selektivverstärker-Regelung 
244/60 
Selenelement 208/29 
Semantik 234/8 
Sendeaufforderung 
227-228/75 - 
Sendereinstellung, quarz- 
genau 237/45 
Senderfreigabe 227-228/75 
Senderspeicherung 237/42 
Sendersuchlauf 237/34 
Sendeverstärker 244/7 
Sensor-Schaltkreise 
226/6ff. 
Sensorkontakt 248/63 
Sensornetzspannungs- 
umschalter 213-214/89 
Sensorschalter 241/20 
- mit. A 302 D 207/28 
-, Entstörung 215/63 
Sensortaschenlampe 215/66 
Sensortastenaggregat 226/24 
Sensorumschalter 215/62 
-, 2 Inverter 215/65 


Sensorzelle, Daten 
217-218/184ff. 

serielle Sende- und Empfangs- 
daten 227-228/75 | 

serieller Ein-/Ausgabe- 
Baustein, U 856 D 
224-225/24ff. 

serieller Ein/-Ausgabe- 
Baustein, 8251 
224-225/54ff. 

serielles Addierwerk 202/92 
222-223/98 

Serien-Brückenschaltung 
233/56 

Serien-Gegentakt-Verstärker 
210/31ff. ' 

Serientaktstörung 230/33 

Service-Ausgang 238/103 

Servoumsetzer 232/37 

Servoverstärker 238/85 

Setzen 205-206/50 

-, potentialfreies, RS-Flip- 
Flop 217-218/140 

Setzmatrix 226/19 

SF 016/SF 018 245/47 

SF 116/SF 117/SF 118/SF 119 
245/48 

SF 121/SF 122/SF 123 245/50 

SF 126/SF 127/SF 128/SF 129 
245/39 

SF 131/SF 132 245/40 

SF 136/SF 137 245/42 

SF 150 245/51 

SF 215/SF 216 245/52 

SF 225 245/54 

SF 235 245/55 

SF 240 245/56 

SF 245 245/58 

SF 357/SF 358/SF 359 245/59 

SF 816/ SF 817/ SF 818/SF 819 
245/62 

SF 826/ SF 827/ SF 828/ SF 829 
245/63 

SHIFT 227-228/69 229/120 


SHIFT-LOCK 227-228/69 
sicherer Arbeitsbereich 
240/73 243/73 
sichtbare Strahlung 
217-218/9ff. 
Siebschaltung 201/8 
-, aktive 201/26 
-, passive 201/25f. 
SIF-1000-Code 202/24 
222-223/24 
Sign-Flag 203/8 
Signal-/Rausch-Verhältnis 
240/53 243/53 244/11 
Signalbandbreite 232/13 
Signaldämpfung 240/67 
243/67 . 
Signalfrequenz 248/24 
Signalgeber, akustischer 
213-214/134 
-, Dunkelkammer 
205-206/71ff. 
-, ruhestromfreier 
213-214/120 
Signalgenerator, sparsamer 
213-214/136 
Signalinvertierung 226/9 
Signalisierschaltung 208/43 
Signalisierung einer Orts- 
veränderung 215/86 
-, akustische 215/86 
Signalpegel 240/55 243/55 
Signalquellenumschaltung, 
elektronisch 226/40 
Signalregenerierung 248/17 
Signalverarbeitung 232/7 
-, digital 248/25 
Signalverarbeitungskonzept 
248/69 
Signaländerungsgeschwindig- 
keit 232/20 
Silikonfett 233/38 
Siliziumtransistor, Grenz- 
und Kennwert 210/10f. 
Silospeicher 229/55 236/55 
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Simulator 224-225/67 
SINAD 244/15 
Sinus-Rechteckformer 
213-214/62 
Sinusgenerator 209/12f. 
229/77 236/77 
~ mit Diodenfunktions- 
generator 209/13 
- mit modifiziertem 
Differenzverstärker 209/13 
- mit Multiplizierer 209/12 
-,.Baugruppe 209/29f. 
Sinussignal, Oszillogramm 209/61 
Sinusspannungsgenerator 
233/70 
SIO-Baustein, Arbeitsweise 
224-225/29 
-, U 880 D, Arbeitsweise · 
204/27 
SIZE 227-228/109 
Skalenendwert 232/16 
Skin-Effekt 249/30 
Slew-Rate 230/30 
SOA-Schutz 233/12 
SOA-Schutz 240/73 243/73 
SOAR 245/10 
SOAR-Diagramm 239/17 
SOAR-Schutzschaltung 210/60 
Soft-Start-Verhalten 249/39 
Softstart 249/41 
Software 234/7 
Solarzelle 217-218/62 
Sollwert einer Regel- 
anordnung 246/17 
Sollwerterzeugung 201/36f. 
Spaltabstand 219-220/92 
Spaltebene 219-220/211 
Spalteinlage 219-220/211 
Spalteinstellung 
219-220/125, 138 
Spalten 229/68 236/68 
Spaltenadresse 227-228/32 
Spaltenauswahlsignal 
227-228/65 
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Spaltendekoder 229/86 
236/86 
Spalthöhe 219-220/90 
Spaltjustage, Magnetband | 
219-220/133 
Spaltkante 219-220/211 
Spaltneigung 219-220/92, 211 
Spaltrichtung 219-220/211 
Spaltschiefstellung 
219-220/120 
Spalttiefe 219-220/90 
Spaltversatz 219-220/92 
Spaltweite 219-220/90 
-, effektive 219-220/94 
Spaltwiderstand 219-220/211 
Spannungs-Frequenz-A/D- 
Umsetzer, A 302 D 
207/78£f. 
Spannungs-Frequenzumsetzer 
232/29 
Spannungs-Zeitgeber, 
programmierbar 226/78 
Spannungsabfall 230/72 
248/71 


_ Spannungsaufstockung 240/72 


243/72 
Spannungsdetektor 246/24 
Spannungseinbruch 239/6 
Spannungsfolger 226/45. 

232/44 
Spannungskonstanthalte- 

schaltung 233/90 
Spannungskontrollschaltung 

208/44 ` 
Spannungsnormal 232/53 
Spannungspegel, relativer 

219-220/213 
Spannungsquelle mit Zeit- 

verhalten 239/82 
-, digital steuerbar 239/75 
-, symmetrische 213-214/61 
Spannungsregelung 233/91 
Spannungsregler 201/31 

233/86 


- 723 232/64 

-der Reihe В 3x7x V 
239/ 10ff. 

Spannungsrückwirkung 245/15 

Spannungssollwertanzeige, 
Kfz 208/45 

Spannungsspitze 239/6 

. 249/41 

Spannungssynthese 237/42 

Spannungsteilerprinzip 
233/48 

Spannungsumkehr 249/8 

Spannungsverdopplerschaltung 

230/51 

Spannungsvergleich 232/69 

Spannungsverlust 249/25 

Spannungsverstärkung 244/7 

Spannungswandlerschaltkreis 
249/6 

Spannungswächter 208/43ff. 
239/65 

Spannungsüberwachung 249/39 

Sparbüchse 241/72 

Speicher 202/10, 54 | 
222-223/10, 61 227-228/14 

-, bitorganisiert 229/15 
236/15 ` 

-, wortorganisiert 229/15 
236/15 

Speicherart 229/22 236/22 

Speicherbereichsaufteilung 
227-228/19 

Speicherblock 227-228/16 

Speicherdrossel 249/20 

Speichererweiterung 
227-228/25 

Speicher-Flip-Flop 237/50 

Speicherfreigabeeingang 
229/10 236/10 

Speicherkapazität 229/8 
236/8 

Speicherkondensator 232/13 

Speicher-Lese- oder Schreib- 
Zyklus 203/39 222-223/118 


Speicherorganisation 229/14 
236/14 

Speicherschaltkreis 241/73 

Speicherselektierung 
227-228/15 

Speichersystem 229/61 
236/61 

Speicherumfang 219-220/9f. 

Speichervorgang 219-220/21ff. 

Speicherzeit 219-220/56 
248/11 

Speicherzelle 227-228/32 

-, diodengekoppelt 229/33 
236/33 

-, dynamische 229/35 236/35 

-, statische 229/27 236/27 

Speicherzellenmatrix 229/25 
236/25 

Speisespannung, niedrige, 
LED-Blinkschaltung 208/41 

spektrale Empfindlichkeit 
217-218/33 

-, Fotodiode 217-218/51 

-, Fototransistor 
217-218/68 

-, Fotowiderstand 
217-218/42 A 

Sperr-Flipflop 249/41 

Sperrschichtkapazität 
232/51 237/14 

Sperrschichttemperatur 
245/7 

Sperrstrom 205-206/121ff. 

-, Fotodiode 217-218/52 

Sperrwandler 201/54 

Sperrwandler-Schaltnetzteil 
201/67, 82 

Sperrwiderstand 237/11 

Sperrzustand 245/18 

spezifischer Fluß 
219-220/66 

Spiegelebene 219-220/211 

Spieldose 241/72 

Spielzeit 238/33 
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Spikes 248/54 

Spitze-Spitze-Wert 230/39 

Spitzendrehmoment 238/47 

Spitzendrehzahl 238/47 

Spitzenwert 230/38 

Spitzenwertanzeige 
219-220/199 

Sprachübertragung 244/10 

Sprung 229/81 234/54 
236/81 

Sprungbefehl, U 808 D 
203/19 

-, U 880 D 203/64 
222-223/144 

Sprungoperation 202/26 
222-223/32 

Sprungverzweigung 234/54 

Spule 219-220/206 

Spulendaten, Bestimmen 
215/83 

Spulenverluste 244/21 

Spurhöhe 219-220/92 

Spurlage 219-220/62 

Spurmittenabstand 219-220/92 

Spurmitteneinstellung, 
Magnetband 219-220/134 

sRAM 241/73 

SS 106/56 108/SS 109 245/64 
SS 125/55 126 245/66 

SS 200/55 201/55 202 245/67 
SS 216/55 218/SS 219 245/68 

SSI 229/120 

SSY 20 245/70 

Stabilisierung 201/12 

- mit Z-Dioden 201/27f. 

-, dezentral 239/9 

Stabilisierungsfaktor 201/5 

Stabilisierungsschaltung 201/8 

Stabkerndrossel 246/96 

STACK 203/6 

STACK-Organisation 202/35 
222-223/42 

Stack-Register 229/57 
236/57 
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STACKPOINTER 202/35 
222-223/42 
Stackzeiger 202/35 
222-223/42 
stand by 229/120 
Stand-by-Betrieb 240/70 
243/70 
Standanzeige für Timer 
205-206/89ff. 
Standard-Schnittstelle 
248/48 . i 
Standardfunktion 234/29 
Standinformation 
205-206/20ff. 
Stapelspeicher 202/35 
222-223/42 229/56 236/56 
Start, automatischer 
205-206/50 
-, verzögerter 215/95 
Start/Stop (Reset), 0.114 D 
215/20 
Start/Stopp-Eingang 241/14 
248/33 
Startbereich 238/27 
Startdrehmoment 238/26 
Starten, U 808 D 203/24 
-, U880 D 203/78 
222-223/157 
Startfrequenz 238/28 
Startlogik 227-228/18 
Startlänge 219-220/56 
Startzeit 219-220/56 
statische RAM, Schreib-Lese- 
Vorgang 229/11 236/11 
-, RAM-Speicher 227-228/30 
statischer Schreib-Lese- 
Speicher 202/54ff. 
222-223/61ff. 241/73 
Statorspule 238/29 
Statusbildung,: U 856 D 
224-225/32 


— U 880 D 204/30 


Stellantrieb, elektrischer 
238/6 


Stellgenerator, umschaltbarer 
215/38 

Stellmotorkennlinie 238/10 

Steliwegfolgeregelung 238/86 

STEP 234/61 

Steradiant 217-218/29 

Stereo-Ambiofonie 219-220/8 

Stereo-NF-Verstärker 240/74 
243/74 

Stereobandbreite 240/90 
243/90 

Stereoeinschaltschwelle 
240/45 243/45 

Stereofonie 219-220/8 

-, kopfbezogene 219-220/8 

Stereoheimempfänger 240/90 
243/90 

Stereohilfsträger 240/38 
243/38 

Stereokofferempfänger 
240/88 243/88 

Stereomagnettongerät 
219-220/37 

Stereoschalter 240/39 
243/39 

Stereoverstärker 210/54 

-, А 273 D, 274 D 210/91 

-, Stromversorgung 210/127 

Stereoverstärkerbaustein 
210/81ff. 

Stereoverstärkerschaltung, 
TDA 2005 S 210/80 

stetige Regler 239/6 249/31 

Steuerausgang, regelbarer 
210/100 

steuerbarer TTL-Pulsgenerator 
209/79 

Steuerbaustein, U 880 D - 
DMA 204/41ff. 
224-225/43ff. 

Steuerbefehl, U 808 D 
203/22 

-, U880 D 203/74 
222-223/153 


Steuerbus 202/30 
222-223/37 229/70 236/70 
Steuereingang, U 114 D 
215/46 


'Steuerelektronik, Zündanlage 


216/22 231/25 
Steuerleistung 249/10 
Steuermöglichkeit, 

Dreieck/Rechteckgenertor 

209/9 
Steueroperation 202/27 

222-223/32 
Steuerschaltung, Schalt- 

netzteil 201/77 | 
-, Schaltspannungsregler 

201/64 
Steuersignal 203/6 
Steuerspannungskonverter 

240/53 243/53 
Steuertakt, Ableiten für 

Timer 215/28 
Steuerung des Prozessors, 

Mikrorechner 224-225/70 
-, Drehrichtungswechsel 

211/91ff. 

-, programmierbar 226/75 
Steuerwerk 202/9, 12 

222-223/9, 12 229/69 

236/69 
Steuerwiderstände 238/72 
Steuerwinkel 246/13 | 
Stillstandsdrehmoment 238/9 
STOP 234/80, 86 
Stoppfrequenz. 238/28 
Stopplänge 219-220/56 
Stoppuhr, elektronische 

215/83 
Stoppzeit 219-220/56 
Störabstand 244/15 
Störabstrahlungen 249/61 
Störgenerator 239/7 
Störgröße am OPV 230/10 
Störnadelunterdrückung 

232/85 
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Störschutz 201/29. 

Störsicherheit 248/25 

Störspannung 230/31 

-, Schutzschaltung 215/71 

Störstrahlung 217-218/106 
237/91 

Störung begrenzen 249/7 

Störungsminimierung der 
Drift 230/18 

STR 234/34 

Strahlschranke mit Linse 
217-218/ 1008. 

-, Einteilung 217-218/94ff. 

-, Fototransistor 
217-218/110f. 

-, Fotowiderstand 
217-218/109 

-, frequenzselektive 
217-218/174 

-, gepulste Strahlung 
217-218/108, 173 

-, Kodescheibe 217-218/122ff. 

-, optische Hilfmittel 
217-218/104 

-, schnelle Abtastung 
217-218/113 

Strahlschrankenempfänger 
217-218/113 

Strahlschranken-Optokoppler 
217-218/92f. А 

Strahlung, elektromagnetische 
217-218/11 

-, sichtbare und optische 
217-218/9ff. 

Strahlungsempfänger, Eigen- 
schaft 217-218/32ff. — 

-, fotoelektronischer 
217-218/179 

-, Grenzfrequenz 
217-218/179 

-, vorgesetzte Linse 
217-218/105 

Strahlungsempfängerbauelement 
217-218/39. 
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-, Strahlungsquelle 
217-218/12ff. 
strahlungsphysikalische 
Größe 217-218/178 
- Meßtechnik 217-218/26 
Strahlungsquelle, Farb- 
temperatur 217-218/179 
-, Strahlungsempfänger- 
bauelement 217-218/12ff. 
Strahlungssender, vorge- 
setzte Linse 217-218/106 
Strahlungsphysik, Größe 
217-218/27 
Streifenleitungsresonator 
244/33 
Streubereich 248/35 
Streukapazität 230/30 
Streulicht 217-218/106 
Streßfaktor 248/70 
Strom-Spannungs-Wandler 
232/39 
Strom-Spannungs-Wandler-OPV 
232/58 e 
Strombegrenzung 233/13 
239/16 
-, LED 208/22 
Strombegrenzungskomparator 
249/37 
Strombegrenzungsschaltung 
238/75 240/46 243/46 
249/37 
Stromdetektor 246/30 
Stromdichte, Kontrolle 
201/24 
Stromflußwinkel 201/14 
246/13, 46 
Stromfühler 238/64 
Stromgenerator 239/11, 44 
stromgesteuerte Diode 
240/8 243/8 
stromgesteuerter Sägezahn- 
generator, A 302 D 207/74 
Stromimpulserzeugung, kon- 
stante 217-218/144 


Strommesser 230/72 

Stromquelle 232/45 

-, spannungsgesteuert 
246/29 

-, temperaturabhängige 
221/52 235/54 

Stromquellentransistor 
232/50 

Stromregelung 233/91 

Stromschalter 232/49 

Stromsenke 229/58 232/80 
236/58 ` 

Stromspiegelschaltung 
230/14 233/10 

Stromteilerregel 232/43 

Stromverdrängung 249/63 

Stromvergleich 232/57 

Stromversorgung 248/71 

- mit Festspannungsregler 
209/47 | 

-, Aspekt 239/5 . 

-, Baugruppe 209/45ff. 

-, C520 D 221/55ff. 
235/58ff. 

-, OPV, Kfz-Bordnetz 216/72 
231/80 

-, Stereoverstärker 210/127 

-, TTL-Schaltkreis, 6-V- 
Bordnetz 216/64 231/72 

Stromversorgungseinrichtung, 
Anforderung 201/4ff. 

Stromversorgungsgerät, 
einstellbar 249/53 

Stromverstärkung bei kurzge- 
schlossenem Ausgang 245/15 

Stromverstärkungsmesser, 
C520 D 221/105 235/105 

Stromverstärkungszusatz 
221/106 235/106 

Stromverteilungssteuerung 
240/53 243/53 

Stromzuführung 238/11 

Stromübertragungsverhältnis, 
`Орќокорріег 217-218/77 


Stromüberwachungsschaltung 
249/39 

Struktur des U 855 D 
224-225/9 

Struktur, Interruptkette, 
U 880 D 224-225/8 

-,-, U 880 D- РІО 204/7 

-, logische, 8251 224-225/57 

-, U 856 Р 224-225/24 

-, U 857 D 224-225/19 

-, U 880 - SIO 204/22 

-, U 880 D- CTC 204/18 

-, U 880 D- DMA 204/41 
224-225/43 

-, U 880 D - PIO 204/8 

Studiotechnik 219-220/27ff. 

Stummschalttrigger 240/26 
243/26 А 

Stummschaltung 226/34 
240/92 243/92 

Stützkapazität 241/9 

SU 111 245/71 

SU 160 245/72 

SU 161 245/74 

SU 165 245/75 

SU 167/SU 169 245/77 

SU 178/SU 179 245/78 

SU 180 245/80 

SU 186 L/SU 188 І, 245/81 

SU 189/SU 190 245/83 

SU 310/80 311/SU 312 245/84 

SU 377/SU 378/SU 379/SU 380 
245/86 

SU 382/SU 383/SU 384 245/87 

SU 508/80 509/50 510 245/89 

SU 518/80 519/80 520 245/90 

Substratspannungsquelle · 
226/45 

Suchwort 229/55 236/55 

sukzessive Approximation 
232/34 

Summenregier 210/100 

Summensignal 237/10 

Summierer 230/43 
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Summierverstärker 232/9 

Superhetempfänger 244/13 

SWEEP-Betrieb 209/71. 

Symmetrierband 219-220/209 

symmetrische Spannungsquelle 
213-214/61 

– Speisung 249/8 

Synchronaustastsignal 
227-228/48 

Synchrondemodulator 240/38 
243/38 

Synchronisation 248/20 

synchronisierbarer Sägezahn- 
generator, A 302 D 207/65 

Synchronisierimpuls 246/30 

Synchronmodus 224-225/30 

Synchronmotor 226/60 
233/77 238/45 

Synchron-Tachometergenerator 
238/52 

Synchronzähler 229/79 
236/79 248/41 

Syntax 234/8 

Synthesizer, elektronischer 
209/74. 

Systemabstand 219-220/92 

Systemprogramm, Programm- 
aufbereitung 224-225/67 

Systemsteuerbefehl · 229/68 
236/68 _ 

Systemtakt verzögern 248/38 

Systemtaktgeber 248/39 

U 114 D, Amateurschaltkreis- 
information 215/98 


Tachogenerator 233/105 
Tachometer 213-214/113f. 
Tageslichtfolgeschaltung mit 

Dämmerautomatik 246/80 
Tagesschaltuhr 205-206/97 
Taktfrequenzforderung 239/8 
Taktgeber für Digitaluhr, 

U 114 D/U 124 Р 215/358. 
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Taktgenerator 202/101ff. 
209/22 222-223/107ff. 
227-228/10 248/33 

-, A 302 D 207/47ff. 

Taktsignal 203/6 

Taskbildner 224-225/67 

Tastatur, alphanumerische 
227-228/65 

Tastatur-PROM 227-228/71 

Tastaturkode 227-228/65 

Taste, gegenseitige Aus- 
lösung 213-214/73 

-, prellfreie 213-214/70 

-, -, elektronisch verrie- 
gelt 213-214/71 

Tastendekoder 229/75 
236/75 

Tasteneingang 237/50 

Tastenentprellschaltung 
226/86 

Tastenimpuls-Längenzähler 
226/86 

Tastensatz, elektronisch 
226/40 2 ; 

-, für Plattenspieler 226/58 · 

-, mechanisch 226/16 

Tastenschalter, elektro- 
nischer 248/61 

Taster 248/60 

Tastrelais 241/78 

Tastverhältnis 248/33 
249/24 

Tauchspul-Motor 238/41 

TCA 365, Grenzwert 233/15 

-, Kennwert 233/18 

TDA 2005 240/70 243/70 

TDA 2005 M 210/79 

‘TDA 2005S 210/80 

TDA 2010 210/72 

TDA 2010/TDA 2020, Grenz- 
wert 233/30 

TDA 2020 210/72 

TDA 2030 210/758. 

-, Grenzwert 233/15 


Teiler 248/25 
-, programmierbar 226/71 
~ U 114 D 215/16 
Teilereingangsfrequenz 
226/72 
Teilerkette 221/95 235/93 
Teilerschaltkreis 237/71 
- E 351 D 205-206/8ff. 
Teilerstufe 205-206/43 
Teilerverhalten 215/46f. 
Teilerverhältnis 248/44 
Teilerüberbrückung 
205-206/51 
Teilung, einstellbare 
205-206/15f. 
-, starre 205-206/11ff. . 
Telefonnetz 248/48 
Telefonnummernspeicher 
229/74 236/74 
Telegrafie-CQ-Ruf 241/73 
Telegrafie-Rufautomat 
241/88 
Teltow 215 241/79 
Temperatur-Zeit-Steuerung 
226/77 2 
Temperätur/Spannungs-Wandler 
221/47 235/50 
temperaturabhängige Strom- 
quelle 231/52 235/54 
Temperaturabhängigkeit, 
Fotoelement 217-218/62 
-, Fototransistor 
217-218/69 
-, Fotowiderstand 
217-218/46 
Temperaturdrift des Tuner- 
oszillators 237/45 
Temperaturfühler 211/69 
Temperaturkompensation 
237/35 
Temperaturmessung 226/78 
Temperaturregelschaltung mit 
Differenzverstärker 
211/74ff. 


Temperaturregelung mit В 511 
246/89 

Temperaturregelung, foto- 
grafisches Bad 211/67ff. 

-, Operationsverstärker 
211/80. 

Temperaturregler, Warmhalte- 
platte 211/70. 

Temperaturschutzschaltung 
233/13 240/73 243/73 

temperaturstabile Referenz- 
spannung 201/37 

Temperatursteuerung 246/51 

Temperaturwächter 246/88 

Temperaturüberwachung 
249/39 

Terminierung der Leitung 
248/50 

Testband 219-220/133ff. 

Testung analoger Baugruppen 
209/79 

Tetrade 202/20 222-223/20 

Tetradisch-dekadischer Kode 
229/80 236/80 

Text, Darstellung 202/23 
222-223/23 

THEN 234/55 

thermal protektion circuit 
210/59 

thermische Schutzschaltung 
210/59 

Thermometereingang, С 520 D 
221/99 235/98 


` Thermometervorsatz 221/100 


235/99 
Thomson-Methode 221/49 
235/52 
Thyristoransteuerung 226/86 
Tiefenabsenkung 240/62 
243/62 
Tiefenanhebung 240/62 
243/62 
Tieffrequenzgenerator 
213-214/132 
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Tiefpaßfilter 2.Grades 
233/51 

Tiefsetzsteller 201/55 

Timer für längere Zeiten 
205-206/78ff. 

- mit Ende-Signal 
205-206/76 ° 

-, Eichen 205-206/95f. 

-, Standanzeige 205-206/89ff. 

Timerschaltung, U 114 D/ 
U 124 Р 215/88. 

Tip-Tastensteuerung für _ 
HiFi-Plattenspieler 
226/57 

Tipptasten 237/50 

TO 234/61 

TO 220/5-Gehäuse 233/36 

Tonabnehmerausgangsspannung 
230/56 

Tonfrequenzsignalgenerator 
213-214/130 

Tongenerator, intermit- 
tierender 213-214/135 

Tonhöhenänderung 219-220/17 

Tonhöhenschwankung 
219-220/206 

Tonspeicher, HiFi-Technik, 
Anforderung 219-220/7ff. 

Tonspur 219-220/209 

Tonwelle, Andruckkraft 
219-220/137 

Topfkreis 244/32 

Torsionsfilter 244/38 

Totem-pole-Ausgang 248/23 

Transducer 232/12 

Transformator, gleichstrom- 
gespeist 238/52 ‘ 

-, Innenwiderstand 239/51 

-, Wicklungsdimensionierung 
201/24 

Transformatorblech 
201/19ff. 

transformatorgekoppelter 
25-W-Verstärker 210/22 


66 


transformatorische Kopplung 
244/27 
Transformatormittelanzapfung 
239/69 
Transistoransteuerung, Foto- 
widerstand 217-218/47 . 
Transistorarrays 232/46 
Transistor für Schalt- 
anwendungen 248/11 
Transistorgrenzfrequenz 
248/11 
Transistorgrundschaltung 
245/13 
Transistorschaltstufe 
248/6 
Transistorspulenzündung 
216/25 231/28 
Transistoruniversalverstärker- 
baustein 210/96ff. 
-, Daten 210/1 
Transistorzündanlage, kontakt- 
gesteuerte 216/29ff. 
-, kontaktlos 216/35ff. 
231/39 
Translationsmotor 238/41 
Transmissionsgate 232/13 
Transmissionsgatter 212/9 
Transparent substrat 
nitrogen 217-218/15 · 
Transportbefehl, U 880 D 
203/45ff, 222-223/125ff. 


Transportgeschwindigkeit 


219-220/55, 207 
-, genormte 219-220/27 
Transportoperation 202/26 
222-223/32 
-, U808 D 203/16 
Transportrolle 219-220/207 
Transportwerk 219-220/207 
Transversalmagnetisierung 
219-220/209 
Transverter 201/52ff. 
-, 6-V-Bordnetz 216/73 
231/81 


Transverterschaltung, 
übertragerlos 233/93 
Trefferanzeige 229/55 
236/55 
Treiber, nichtinvertierender, 
В 555 Р 213-214/37 
Treiber-IS 248/25 
Treiberausgang 238/59 . 
Treiberstufe 210/29f., 46 
Treiberübertrager 210/29. 
Trennschärfe 244/11 
Trenntrafo 241/9 
Trennungszeichen 234/17 
Trennverstärker, FS-Tonaus- 
kopplung 217-218/145 
Treppenhaustimer 241/64 
Treppenspannung 237/33 
Treppenspannungsgenerator 
241/52 
Tri-state-Treiber 227-228/34 
Triacansteuerung durch Diac 
211/15 
Triggern eines Monoflops 
213-214/45 
Triggerschaltung, A 302 D 
207/23 
Triggerschaltkreis MH 7413 
227-228/11 
Triggerschaltung, Foto- 
transistor 217-218/73 
Triggerschwelle 241/13 
trigonometrische Funktionen 
229/77 236/77 
Tristate-Datenausgang 
229/59 236/59 
Trommelspeicher 229/89 
236/89 
Trägheit, Fotowiderstand 
217-218/44 
Trägheitsfaktor 238/25 
Trägheitsmoment 238/9 
TSZ 216/25 231/28 
TTL auf CMOS, Pegelwandler, 
В 555 D 213-214/37 


TTL-Baustein, A 302 D mit 
207/20 
TTL-Betriebsspannung, 
Bereitstellung 209/47 
TTL-Dioden-PROM 202/65 
222-223/72 
TTL-Flip-Flop, monostabiler 
Multivibrator, А 302 р 
207/43ff. 
TTL-Generator, quarz- 
stabilisiert 227-228/10 
TTL-kompatibler Operations- 
verstärker 248/28 
TTL-Prüfstift 213-214/65 
TTL-Pulsgenerator, steuer- 
barer 209/79 
TTL-Schaltkreis, Strom- 
versorgung, 6-V-Bordnetz 
216/64 231/72 
TTL-Signalübertragung, 
Optokoppler 217-218/141 
TTL-Technik, Belichtungs- 
` zeitgeber 211/8ff. 
Tunneleffekt 232/50 
Türklingelersatz 241/72 
Türkontrolie, ruhestromfreie 
205-206/63ff. 
Türschalter 241/35 


Überblendregler 240/57 
243/57 
Übergangsfunktion 238/34 
Übergangsverhalten 239/57 
Überlastungsfaktoren 238/9 
Überlastungsschutz 238/59 
249/51 
Überlauf 232/88 
Übernahmefrequenz 233/51 


Übernahmeverzerrungen 233/56 


Überschwingen 248/39 


- Überschwingerscheinungen 


239/9 
Überschwingweite 238/24 
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Übersetzer 234/7 
Überspannung 249/19 
Überspannungsschutz 240/73 
243/73 
-, aktiver, TTL-Schaltung 
207/27 
Übersprechdämpfung 
219-220/122 226/50 
240/90 243/90 
Übersteuerungsfestigkeit 
237/13 
Überstrombegrenzung 239/17 
Überstromsicherung 246/16 
Übertemperatursicherung 
249/51 
Übertragungsbandbreite 
244/10 | 
Übertragungskennlinie 248/36 
-, Optokoppler 217-218/82 
Übertragungsrate 248/48 
Übertragungsstrecke 248/16 
Überwachung, Flüssigkeits- 
pegel 211/101ff. | 
Überwachungsteil 249/83 
UDOS/MAPS К 1520, Befehle 
und Pseudobefehle 
224-225/64 
Uhrenschaltkreis, CMOS 
215/14ff. 
UKW-Eingangsteil Typ H2S 
244/50 ; 
UKW-Empfänger mit Mikro- 
computer 237/82 
-, Netzteil 237/91 
UKW-Meßsender 240/90 
243/90 
UKW-Tuner, AFC-Steuer- 
spannung 240/20 243/20 
-, Aufbau 237/7 
-, industriell gefertigt 
237/18. 
-, Typ 2 81/2 237/9, 21 


UKW-Tunerschaltung 237/20ff. 


Umgebungslicht 217-218/106 
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Umlaufschieberegister 
229/52 236/52 
Umlaufspeicher 229/19, 87 
236/19, 87 
Umlenkrolle 219-220/52 
Umschalteinheit 226/19 
Umschalter 241/22 
Umschaltschwelle 241/13 
Umschaltspannung Band I/III 
226/33 
Umschlingungswinkel 
219-220/92, 211 
Umsetzerkoeffizient 232/28 
Umsetzgeschwindigkeit 
227-228/88 
Umsetzkoeffizient 232/25 
Umsetzverfahren 237/63 
Umsetzzeit 232/19 
Umwickelgeschwindigkeit 
219-220/55 | 
Umwickelzeit 219-220/56 
unbedingter Rückkehrbefehl 
203/21 | 
-, Sprung 203/19 
-, Unterprogrammruf 203/20 
UND-Funktion 202/39 
222-223/46 
Universal-Laborprocessor 
LP 500 211/91 | 
universelles Vorschaltgerät 
246/67 
Unterbrecheranlage 216/5 
231/5 
-, Zweitaktmotor 216/9 
231/10 К 
untere Schaltschwelle 248/30 
Unterhaltungselektronik 
239/5 
Unterhaltungsspiel 241/15 
Unterprogramm 202/26 
222-223/32 


. Unterprogrammbefehl 202/26 


222-223/32 
-, U 808 D 203/20 


-, U 880 Р 203/67 
222-223/146 

Unterprogrammruf 203/20 

Unterprogrammtechnik 234/65 

Unterspannung 249/83 

Unterspannungsabschaltung 
238/100 

Unterspannungsspeicher 
249/83 

Unterspannungsüberwachung 
249/40 

Urlader 227-228/8 

U 113 F 215/14 

U 114 D 215/14, 16ff. 

-als Oszillator 215/79 

-, Analogtechnik 215/69ff. 

-, Ausgangsstufe 215/44 

-, Daten 215/21 

-, digitaler Einsatz 
215/528. 

-, Einsatz in Logikschaltung 
215/51 

=, Inverter 215/41f. 

-, Meßtechnik 215/69ff. 

-, Monoflop aus 215/67 

-, Schwingschaltung 215/47 

-, Steuereingang 215/46 

-, Taktgeber für Digitaluhr 
215/35ff. 

-, Timerschaltung 215/88. 

-, Untersuchung 215/41ff. 

U 118 F 215/14 

U 121 D 226/31, 68 

U 122 D 226/68 

U 124 D 215/14, 23ff. 

- als Oszillator 215/79 

-, Analogtechnik 215/69ff. 

-, Ausgangsstufe 215/44 

-, Daten 215/21 

-, digitaler Einsatz 
215/528. 3 

-, Einsatz in Logikschaltung 
215/51 

-, Inverter 215/41f. 


-, Meßtechnik 215/69ff. 

-, Monoflop aus 215/67 

-, Schwingschaltung 215/47 

-, Taktgeber für Digitaluhr 
215/35. 

=, Timerschaltung 215/88. 

-, Untersuchung 215/41ff. 

U 202 D 229/96 

U 214 D 229/101 236/98 

U 224 D 229/105 236/102 
241/73 

U 256 236/108 

U 555 C 229/107 236/103 

U 705 D 226/16 237/50 

-, Betriebsart 226/20ff. 

U 710 D 226/11 237/49 

-, Kaskadierung 226/12 

U711D 226/14 237/49 

U 808 D, Mikroprozessor- 
baustein 203/6ff. 

U 855 D, paralleler Ein-/ 
Ausgabe-Baustein 
224-225/9ff. 

U 856 D, serieller Еїп-/ 
Ausgabe-Baustein 
224-225/24ff. 

U 857 D, Zeitgeberbaustein 
224-225/19ff. 

U 880 D, Mikroprozessor- 
baustein 203/32ff. 

-, Mikroprozessorbaustein 
222-223/111ff. 

-, AdreBraum 227-228/19 

U 2164 236/108 

U 2716 236/108 

U 7660 DC 249/7 

-, Haupteinsatzschaltung 
249/15 

~, MeBschaltung 249/15 

U 40511 D 221/66 
232/83 235/70 
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МАТ, 234/35 

Varaktor 244/76 

Variablen 234/23 

Varjablenfelder 234/15 

Variometer 244/75 

VCO 209/10 241/71 

. Verarbeitungsgeschwindigkeit 
229/59 236/59 

Verbunddämpfungsmaß 
219-220/95 

Verbundkopf 219-220/211 

Verdoppler 248/45 

Verdopplerschaltung 201/17 

Vereinbarung 234/15 

Verfahren mit Vorteiler und 
programmierbarem Zähler 
237/63 

Vergleichsausdruck 234/39 

Vergleichsband 219-220/209 

Vergleichsoperatoren 234/25 

Vergleichsspannung 233/61 - 

Verkettungsoperator 234/39 

Verknüpfungslogik 216/68 
231/76 226/7 

Verlust, frequenzabhangiger 
219-220/114f. А 

Verlustleistung 219-220/98 
239/6, 34 245/7 

-, А 210 210/51 

-, Berechnung 210/16f. 

-, Fotowiderstand 217-218/46 

Verlustwiderstand, frequenz- 
abhängiger 219-220/98 

Verriegelung der Steuer- 
leitung 213-214/75 

-, elektronische 213-214/71 

Verschiebebefehl 203/17 

Versorgungsspannung 203/6 

Verstärker mit konzen- 
trierter Selektion 244/54 

- mit verstimmten Einzel- 
kreisen 244/53 

-, integrierter, größere 
Leistung 210/56 
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-, mehrstufig, mit verteilter 
Selektion 244/51 ` 
-, nichtinvertierend 226/47 
-, Übertragungsverhalten 241/52 
Verstärkereinstellung 
227-228/89 244/56 
Verstärkerruhezustand 
230/17 | 
Verstärkerstufe 240/30 
243/30 
Verstärkung beim Selektiv- 
verstärker 244/7 
-, A 210 210/52 
-, korrigierte 219-220/160 
Verstärkungsbandbreiteprodukt 
244/54 
Verstärkungseinstellung 
240/74 243/74 
Verstärkungsfaktor 237/8 
241/56 
Verstärkungsfehler 230/28 
232/20 
Verstärkuñgsregelüng 237/10 
244/56 
-, automatische 244/60 
Verstelleinheit 216/69 231/77 
Verstellung, Zündwinkel 
216/55ff. 231/61ff. 
Verstimmung 237/90 240/16 
243/16 244/22 
Vertikalaustastimpuls 
227-228/55 
Vertikalhelltastphase 
227-228/63 
Vertikalsynchronimpuls 
227-228/55 
Vertikalzählerkette 227-228/53 
Vertärkerbetrieb 215/50 
Vervielfacherschaltung 201/17 
Verzerrung 219-220/118f., 
Lengt. 
Verzweigung 229/81 236/81 
Verzweigungssignal 229/84 
236/84 


Verzögerung des Systemtakts 
248/18 
Verzögerungsanschluß 249/93 
Verzögerungsleitung 229/50 
236/50 
Verzögerungsschaltung mit 
großem Zeitbereich 233/66 
Verzögerungszeit 229/9, 50 
236/9, 50 248/11 249/83 
VHF-UHF-Tuner, vollelektro- 
nisch 226/33 
Videobandbreite 244/10 
Videoinformation 227-228/42 
Videosignal 227-228/48 
Videosignalerzeugung 
227-228/55 
Vierpolgrößen 245/14 
Vierzylinder-Viertaktmotor, 
Zündanlage 216/11 231/13 
Villard-Schaltung 233/94 
virtuelle Masse 232/39 
virtueller Speicherbereich 
229/120 
Volladdierer 202/89 
222-223/95 
Vollastdrehzahl 238/18 
Vollaussteuerung 240/54 243/54 
Vollgrafik 227-228/62 
Vollschrittbetrieb 238/23 
Vollspur 219-220/209 
Vollweg-Präzisions- 
gleichrichter 230/43 
Vollwellenlogik 246/53 
Vorlast 239/56 
Vormagnetisierung 249/23 
Vormagnetisieren 219-220/204 
Vormagnetisierung, relative 
219-220/68 
Vormagnetisierungsgenerator 
219-220/191ff., 194 
Vormagnetisierungsstrom 
219-220/96 . 
-, Einfluß 219-220/113ff. 


Vormagnetisierungsstrombedarf 
219-220/68 u." 

Vorpegelverstärker 219-220/185 

Vorstufe 237/12 

Vorteiler 237/65 

Vorverstärker 219-220/184 

-bis 5 MHz 241/44 

- für Vielfachmesser 230/46 

Vorwahlschalter 211/28 

Vorwickelmotor 219-220/207 

Vorwärtssteilheit 245/17 

vorzeichenbehaftete Größe 
246/22 А 

V.24-Schnittstelle 
227-228/75 248/48 | 

V-4000-CMOS-Serie, 
Grenzwert 215/100 

V 4007 D 241/22 248/39 

V 4017 Р 241/52. 

V4046D 241/71 

V4050D 241/11 

V 4051 D 241/22 

V 4066 D 241/22. 

У 4093 D 241/11 

V 4093 D 248/30 

V 4538D 241/18 

V 40098 D 241/11 

V 40511 D 241/11 

VQ 110 217-218/22 

VQ 120 217-218/19 

VQ 123 217-218/23 

VQ ... 208/12 

VQA... 208/10 

VQA 16 217-218/21 

VOB ... 208/13 

VQB 37 221/62 232/84 

VQB 71 221/62 | 

УОС... 208/15 

УОЕ... 208/16 

VQE 21 221/62 

VQE 22 221/62 

VQE 23 221/62 

VQE 24 221/62 
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Waage, elektronische 232/9 
wählbare Schaltschwelle 241/16 
wahlfreier Zugriff 229/120 
Wählnummernimpulsfolge 
229/75 236/75 
Walking-Code 202/21. 
222-223/21 
Wandler, analoge 238/51 
-, digital 238/52 
-, elektromechanischer 238/8 
Wärmeableitung bei 
Transistoren 245/7 
Wärmeleitpaste 233/36 
Wärmeschutzschaltung 210/49 
Wärmeupsatz im Gerät 249/7 
Wärmewiderstand 233/38 
245/7 
-, Kühlkörper 210/17. 
Warmhalteplatte, Temperatur- 
regler 211/70ff. 
Warmwiderstand 248/10 
Warnschaltung, akustische 
211/101. 
-, lichtgesteuerte 
akustische 217-218/154f. 
WE 229/120 
WechelstromkurzschluBschutz 
210/60 
Wechselblinker 208/36 
Wechselfeldstörung 
219-220/205 
Wechselfeldverfahren 
219-220/205 
Wechselrichter mit Leistungs- 
verstärker 201/58 
Wechselspannungsbetrieb, 
LED 208/24 
Wechselspannungskopplung 
248/52 | 
Wechselspannungsmessung, 
С 520 D 221/102f. 
235/102f. 
WechselspannungsmeB- 
verstärker 230/55 
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Wechselspannungsteiler 
230/90 

Wechselspannungstrigger mit 
A 302 D 207/31 

Wechselspannungsverstärkung 
226/47 

Wechselstrom-Kleinstmotor 
238/40 

Wechselstromarbeitsgerade 
244/46 

Wechselstromersatzschaltung, 
Selektivverstärker 244/45 

Weckgenerator, umschaltbarer 
215/38 : 

Wecksignal 241/72 

Weckteil, U 114 D 215/18 

Wecktoneinblendung, weiche 
215/25ff. 

Weckzyklus, U 114 D 215/19 

weichmagnetische Materialien. 
249/20 

Weimar-Quarz Kaliber 45 
215/28 

Weitabselektion 244/11 

Wellenverlust 219-220/114f. 

Wellenwiderstand 244/31 
248/50 

Welligkeit 201/6 
219-220/62 244/10 249/9 

-im Durchlaßbereich 244/28 

WEND 234/81 

Werkstoff, Reflexeigenschaft 
217-218/95 

WHILE 234/80 

Wichtungswiderstand 232/41 

Wickelantriebskupplung 
219-220/48 

Wickelgeschwindigkeit 
219-220/207 

Wickelkern 219-220/207 

Wickelkondensatoren 239/57 

Wickelmotor 219-220/207 

Wickelraum 249/21 

Wickelzug 219-220/56 


Wicklungstemperatur 246/16 
Widerstandsdämpfungsglied 
244/56 
Widerstandsnetzwerk 232/41 
Widerstands-Zeit-Umsetzer 
213-214/184f. 
Wiedergabeentzerrerschaltung 
219-220/200£. 
Wiedergabeentzerrung 
219-220/160f. 
Wiedergabefaktor 219-220/93 
Wiedergabekopf, Anpassung 
219-220/151ff. ` 
-, Kenngröße 219-220/105 
-, Nebenspur-Dämpfungsmaß 
219-220/94 
Wiedergabespannungsverlauf 
219-220/117 
Wiedergabeverstärker 
219-220/207 
Wiedergeben 219-220/204 
Wien-Robinson-Brücke 233/80 
Winkelabweichung 238/26 


Winkelbeschleunigung 238/9, 48 


Winkelgeschwindigkeit 238/8 

Wirkungsgrad 201/6 

-, Motor 246/16 

Wischfunktion 205-206/57 

Wochenend-Programmsteuerung 
205-206/ 109ff. | 

Worst-case-Fall 248/69 

Wortlänge 229/8, 120 236/8 

Wow 219-220/18 

Würfel, elektronischer 
226/79 


X/Y-Schreiber 233/109 


YIG-Resonator 244/34 

y-Matrix 245/16 

y-Parameter, Transistor- 
ersatzschaltbild 245/17 


Zahlendarstellung 202/14 
222-223/14 
Zahlendarstellung 0 bis 32 
202/105 224-225/136 
Zahlenumwandlung, Programm 
224-225/82ff. 
Zähler 202/97. 
222-223/ 103ff. 

- mit JK-Flip-Flop 
202/87ff. 222-223/103ff. 
- mit RS-Flip-Flop 202/101 

222-223/106 
-, programmierbar 226/66 
Zählfrequenz 232/24 
Zählgrenze 226/73 
Zählrichtungslogik, opto- 
elektronische 217-218/114 
Zählschaltung 211/15 
-im Gray-Kode 229/79 
236/79 
- mit Festwertspeicher 
229/79 236/79 
Zähltakt, quarzstabilisiert 
232/25 я 
Zählumfangsverkürzung 
226/69 
Z-Dioden 247/45ff. 
Z-Dioden-Referenzspannungs- 
quelle- 232/66 
Z-Diodenstabilisierungs- 
schaltung 201/27 
Zeichenanzeige, LED 208/14 
Zeichencode 202/23 
222-223/23 (siehe auch 
Zeichenkode) 
Zeichendarstellung auf dem 
Bildschirm 227-228/42 
Zeichengenerator 
227-228/44, 58 229/86 
236/86 
Zeicheninvertierung 
227-228/48 
Zeichenkettenausdrücke 
234/39 
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Zeichenkettenstandard- 
funktionen 234/30 
Zeichenkode 227-228/48 
(siehe auch Zeichencode) 
Zeichenvorrat 234/20 
Zeile 229/68 236/68 
Zeilenadresse 227-228/32 
Zeilenaustastimpuls 
227-228/53 
Zeilendauer 227-228/42 
Zeilendekoder 229/86 
236/86 
Zeilenfrequenz 227-228/42 
Zeilennummer 234/15 
Zeilensprungverfahren 
227-228/42 
Zeilensynchronimpuls 
227-228/53 
Zeilensynchronsignale 
227-228/46 
Zeitbasis 237/69. ` 
zeitbegrenztes Alarmsignal 
213-214/174 
Zeitbereich 205-206/43 
Zeitbereich, erweiterter 215/95 
Zeitgeberbaustein, U 857 D 
224-225/19ff. . 
-, U880 D- СТС 204/18. 
Zeitinformation, Ausgabe 
205-206/17f. 
Zeitmultiplexbetrieb 240/38 
243/38 | 
Zeitschalter 241/23 
-, 40 Tage 205-206/107 
~, A 302 D 207/32ff. 
Zeitschaltkreis E 355 D 
205-206/32ff. 
Zeitschaltuhr, Eintakten 
205-206/103 
Zeitschaltung mit Dämmer- 
automatik 246/82 
Zeitsteuerung 246/12 
Zeitverhalten, 8080 203/83 
222-223/160 
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-, U 808 D 203/10 

-, U 880 D 203/38 
222-223/117 

Zenerdurchbruch 232/50 

zentrale Verarbeitungseinheit 
229/69 236/69 

Zero-Flag 203/8, 35 
222-223/114 a 

ZF-Bandfilter 237/11 

ZF-Prüfgenerator mit 
Piezofilter 215/79 

ZF-Verstärker 237/87 

- mit Demodulator 240/10 
243/10 

-, LC-Filtervariante 240/37 
243/37 . 

Ziffernanzeige 211/22, 25 

Ziffernanzeigebauelement, 
Anschlußbelegung 208/82 

Zifferncode 202/19 
222-223/19 

Zufallsgenerator 229/89 
236/89 

Zufallszahlen 234/31 

Zugkraft, maximale 219-220/62 

Zugriff 229/121 

-, seriell 229/19 236/19 

-, wahlfrei 229/19 236/19 

Zugriffszeit 219-220/56 
227-228/34 229/9 236/9 

- für Speicherfreigabe 
229/10 236/10 

Zündanlage, elektronische 
216/5ff. 231/5ff. 

-, elektronische, Zweipunktum- 
schaltung 216/41ff. 231/45ff. 

-, konventionelle 216/5 
231/5 

-, Leistungstransistor, 
Daten 216/31 231/34 

-, Otto-Motor 216/5 231/5 

Zündimpulsbreite 246/26, 54 

Zündstromkreis 241/35 

Zündverteiler 216/13 231/14 


Zündwinkel, Umschaltung 
216/46, 5if. 231/52, 58 

Zündwinkelverschiebeschaltung 

‚ 226/86 

Zustandsmeldung, akustisch 
248/65 

Zustandstabelle, U 808 D 
203/12 

Zuverlässigkeit 248/70 

ZVE 229/121 

Zweifarbenblinker 215/57 

Zweikanalschalter 238/96 

Zweikreisfilter 244/29 

Zweipol-Bandgap-Referenz- 
spannungsquelle 233/90 · 

Zweipolresonator 244/35 

Zweipunktabgleich, Thermo- 
metervorsatz 221/100 
235/99 


Zweipunktregelverhalten 
246/11 
Zweipunktumschaltung, elek- 
tronische Zündanlage 
216/41. 231/45ff. 
Zwei-Richtungs-Schiebe- 
register 202/49 
222-223/56 
Zweischichtband 219-220/209 
Zweiseitenband-Amplituden- 
modulation 244/10' 
Zweitaktmotor, Unterbrecher- 
anlage 216/9 231/10 ` 
Zweiweg-Lautsprecherbox mit 
aktiven Frequenzweichen 
233/51 А 
Zweiweggleichrichtung 230/41 
Zwischenfrequenz 237/6 
Zykluszeit 229/9 236/9 
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Schlagworte, die mit Zahlen beginnen 


1-aus-3-Dekoder 238/101 
1-aus-8-Dekoder 8205 
227-228/26 
1-aus-8-zu-BCD--Kodierungs- 
netzwerk 226/11 
1-aus-10-Code 202/21 
222-223/21 
1-aus-10-Dekoder MH 7442 
227-228/15 , 
1-aus-16-Dekoder MH 74154 
227-228/16 
1-aus-64-Dekoder 226/15 
1-aus-n-Dekoder 226/64 
1-Motoren-Laufwerk 219-220/47 
Istufiger Verstärker 244/44 
1-Transistor-FAMOS-Speicher- 
element 229/47 236/47 
1-Transistor-Speicherelement 
229/47 236/47 
1-Transistor-Speicherzelle 
229/37 236/37 
2-aus-5-Code 202/21 
222-223/21 
2 Drehzahlen, Umschalter, 
Optokoppler 217-218/151 
2-h-Schalter 205-206/98 
2-Kanaltechnik 219-220/8 
2-Motoren-Laufwerk 219-220/49 
2-Phasen-Speicherzelle, 
dynamisch 229/54 236/54 
2-Transistor-FAMOS-Speicher- 
element 229/46 236/46 
2-V-Glühlampe, Steuerung 
215/65 
2x6-W-Stereoverstärker 
210/83ff. 
3-bit-Zähler 226/11 
3-Exzeß-Code 202/20 
222-223/20 
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3-Kanal-Lauflichtkette 
238/108 
3-Motoren-Laufwerk, Prinzip 
219-220/20 
3stufiger Breitband- 
verstärker 244/73 
3-Transistor-Speicherzelle 
229/37 236/37 
4-Bit-Schieberegister 
202/48 222-223/55 
4-Kanal-Sensorschaltkreis 
226/16 237/50 
4-Phasen-Speicherzelle, 
dynamisch 229/54 236/54 
4-Quadrantenmultiplizierer 
240/12 243/12 
4-s-Takt, RS-Flip-Flop 
215/30 
4stellige Frequenzanzeige 
237/76 
4stelliger Zähler 237/74 
4-Transistor-Speicherzelle 
229/36 236/36 
4-W-Verstärker, Batterie- 
betrieb 210/55 
4-2-4-Matrix-Technik 
219-220/8 
5-Phasen-Gleichstrom-Linear- 
schrittmotor 238/44 | 
5stellige Frequenzanzeige 
237/78 
5x7-Punktmatrix 227-228/43 
6stufiger Begrenzer- 
verstärker 244/72 
6-V-Bordnetz, Stromver- 
sorgung für TTL-Schalt- 
kreise 216/64 231/72 
6-W-Stereoverstärker 
210/83ff. 


7-Segment--Decoder 221/30, 
32 235/32, 34 
7-Segment-LED-Anzeige 
221/29 235/30 
7-Segment-Ziffernanzeige 
208/13 
8-Bit-Befehl 203/17 
8-Kanal-Festsenderspeicher 
237/50 
8-Kanal-Programmwahlschalt- 
kreis 237/49 
8-kByte-PROM-Platine 
227-228/27 
8-Kreis- LC-Filter 240/38 
243/38 ‘ 
10-bit-AD-Umsetzer 232/99 
10-Bit-Wandler, multipli- 
zierend 227-228/87 
10stufiger Binärzähler 
237/34 
10,7-MHz-Rundfunk-ZF-Modul 
240/31 243/31 
12-h-Schalter 205-206/98 
16-kBit-RAM 227-228/34 
19-kHz-Vergleichsfrequenz 
240/38 243/38 
24-h-Programmgeber 
205-206/97 
24-W-Verstärker, TDA 1510 
210/70 
25-W-Leistungsverstärker 
210/33 
25-W-Verstärker, trans- 
formatorgekoppelter 
210/22 
28-W-Brückenverstärker 
210/78 
38-kHz-Hilfsträger 240/38 
243/38 
60-W-Verstärker, kurzschluß- 
sicherer 210/34 
64-kByte-Adreßbereich 
227-228/16 
100-kHz-Generator 248/36 


100-mV-Meßvorsatz 221/92 


235/91 


480-W-Bohrmaschine 246/16 


1024-Bit-Schreib-Lese- 


Speicher 229/96 


1024x4-Bit-Schreib-Lese- 
Speicher 229/101 236/98 


4000, 4001 212/28 
4002, 4006 212/29 
4007, 4008 212/30 
4009, 4010 212/31 
4011, 4012 212/32 
4013, 4014 212/33 
4015, 4016 212/34 
4017, 4018 212/35 
4019 212/36 
4020 212/37 
4022, 4023 212/38 
4024, 4025 212/39 
4026, 4027 212/40 
4028, 4029 212/41 
4030, 4031 212/42 
4032,.4033 212/43 
4034 212/44 
4035 212/45 
4038, 4040 212/46 
4041 212/46 
4042, 4043 212/47 
4044, 4045 212/48 
4046 212/49 
4047 212/50 
4048 212/51 
4049, 4050 212/52 
4051, 4052 212/53 
4053 212/54 
4054, 4055 212/55 
4056 212/56 
4060 212/57 
4063, 4066 212/58 
4067, 4068 212/59 
4069, 4070 212/60 
4071 212/60 
4072, 4073 212/61 
4075, 4076 212/62 
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4077, 4078 212/63 
4081, 4082 212/64 
4085, 4086 212/65 
4089 212/66 

4093, 4094 212/67 
4095, 4096 212/68 
4097, 4098 212/69 
4099 212/71 

40085, 40097 212/71 
40098, 40100 212/72 
40101 212/73 

40102, 40103 212/74 
40105 212/75 

40106, 40107 212/76 
40108 212/77 

40109 212/78 

40160 212/78 

40161, 40162 212/79 
40163 212/79 

40174, 40175 212/80 
40181 212/81 

40182 212/83 

40192 212/83 

40193, 40194 212/84 
40195 212/85 

40208 212/85 


4508, 4510 212/89 

4511 212/90 

4512 212/91 

4514, 4515 212/92 

4516 212/92 

4517, 4518 212/93 

4519, 4520 212/94 

4521, 4522 212/95 

4526, 4527 212/96 

4528 212/96 

4529 212/97 

4531, 4532 212/98 

4534 212/99 

4538 212/100 

4539, 4541 212/101 
4543, 4555 212/102 
4556, 4557 212/103 
4580 212/103 

4581, 4582 212/104 
4583 212/104 

4584, 4585 212/105 
4710, 4720 212/106 
4723, 4724 212/107 
4725 212/108 

4731, 4734 212/109 
4737 212/110 


40257 212/86 8080, Mikroprozessorbaustein 
40283 212/86 203/82. 222-223/160ff. 
40511 212/90 8205 227-228/26 

4104 212/87 8212/8216 227-228/14 
4502 212/87 8251, serieller Ein-/Ausgabe- 
4503, 4505 212/88 Baustein 224-225/54ff. 
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